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منظمات ومعايير دولية: أهداف 2030 
ومواصفات الايزو للسلامة والبيئة 


2 !| مساهمة مواصفة الأيزو 50001 فى 
HAF‏ 1 


السلامة من مخاطر الإشعاع النووی 


مخاطر المواد الغذاتية الملوثة 16 
بالإشعاع النووئ على سلامة 


آحدات عربية وعالمية 


оош 0‏ من الكارثة : تسرب الكلورين ла‏ 
ميناء العقبة الاردنئ 


السلامة النفسية والعصبية 
برنامح مساعدة الموظفين (EAP)‏ 24 


26 اللسلامة فى مواقم العمل 
المنشآت والحرف الخطرة (المفاهيم) 


ملف العدد 
اشتراطات السلامة عند إنشاء | 28 
المخازن 230 NFPA‏ 


ملف 22011 


34 السلامة الهندسية :па‏ حماية المخازن 
من الحريق 230 МЕРА‏ 


ملف العدد 
السلامة الهندسية :па‏ حماية 38 
المخازن من الحریق 13 ۱۳۳۸ 


السلامة الكيميائية 
44 السلامة من حوادث الكيماويات المنزلية 


i ۰ À 48‏ العدد 
م/ فيصل بن мош‏ الدولسراك 


تکنولوجیا السلامة 50 
تکنولوجیا فیدیو الذكاء الاصطناعی 


السلامة وا لاستدامة 
56 التحول الطاقم: المق‌سسع: 
(التحديات والفرص) 


أحداث عربية وعالمية 
حرائق کولورادو ... كيف يسهم الطقس | 62 
فم حرائق الغابات؟ 


السلامة فى حالات الكوارث 
66 مقدمة فى إدارة الکوارت والأزمات 


السلامة الكهربائية 


المعدات الكهربية المقلدة ومخاطرها | ГО‏ 
على السلامة العامة 


72 أنت تسأل Аіѕѕ g‏ يجيب 
دلیل السلامة العربية 74 
82 الصفحة الأخيرة 


موتمر السلامة العربم: 84 
الثالث 2022 


مجلة السلامة العربية 


9 نا 

العرباي لعلوم السلا مة 
5 وتختص بکل Lo‏ 
بتع لق بعلوم السلامة 
وتطوير آنظمة العمل 
الآمنة ورفع كفاءة 
کل المختصین0 
оо!‏ _ ارس 
والمهتمین بمجال 

‚бо Шш 


رئيس مجلس اللبدارة 
م.أحمد بن محمد الشهري 


е т г 
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الاشتراك ات السنوية 
Jah‏ الإمارات 500 درهم 
جميع البلدان الأخرى100دولتر 


هاتف :00966567555900 


المعهد العربي لعلوم السلامة 


يهنن الأمة الاسلامية بحلول 


۱۳ 
جه کب 


مسابقة السلامة العريية 


هم بمتابة الکیان الذئ یجتمم فيه 
المبترون من جميع آنحاء المنطقة 
العربية لنقدیم آفکارهم ونماذجهم 
الأوليّة المتميزة للتحديات العالمية 
“Ла оп а‏ السلامة والصحة 
الم هنية, ونهدف الى دقع المجتمم 
ااعربی لتوسيع حدود العملم, وتعزيز 
сш!‏ والممارسة القائمة على 4511 
ق علوم السلامة المختلفة. 


TEE EET 


الاطار الزمنان 
لمسابقة السلامة العربية 
النسخة الثانية 2022م: 


تم إغلاق باب 
استلام المسارکات 
فص 1 یولیو 2022م. 


سیتم الاعلان عن 
الفاتزین فى موتمر 
السلامة العربمد التالت 
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الدكتور المهندس/ 
محمد یوسف عرابین 


دکتورة/ 


حليمة الشافعي 


эшш)! سعد‎ agaaa 


بحث بعنوان/ نانويات ثورة 


بحث حول الدور الاقتصادي للسلامة 
القرن الحادي والعشرين. 


المهندس/ 
والصحة المهنية وأثره على 


سامح محمد إمام علي مصطفى جمال الدين محمد 


بحث حول الذكاء الاستراتيجي» نموذج 
مقترح لإدارة مخاطر الحوادث المهنية 
من خلال استخدام استراتيجية مخطط 
(ايشيكاوا) في المؤسسات الحديثة. 


محمد عيسى الدواويه 
الإنتاج من حيث الكيف والكم في 
ضوء مقاصد الشريعة. 


بحث حول الحفاظ على البيثة. 


دكتورة/ 
أميرة علي جابر 


ابتكار جهاز يقوم بتقويم العمود 
الفقري ومنع مشكلات القوام 
واصابات الانزلاق الفضروفي الناتجة 
من مشاكل ومخاطر العمل. 


المهندسة/ 
آلاء agaaa üi‏ بن عبد القادر آل سمان 
بحث علمي بعنوان/ دور تقنية سلسلة 
الکتل (البلوکتشین) في ааз‏ مصالح 


ааа‏ وتعزیز مکانتها الاقليمية 
والدولية بالمجالات المتعلقة بقطاع 


الاتصالات وتقنية المعلومات. 


الدکتور / 
عبدالرحمن محمد بكري محمود 


نظام مقترح لادارة السلامة 
والصحة المهنية في محطات 
تولید الکهرباء Шай‏ الاصابات 
والحوادث والأمراض المهنية. 


المهندس/ 
уа‏ عبد الحمید ريشة 


بحث حول الملف الذهبي لكل 
تعلیمات ومسوولیات المسوولین 
بالمشروع لتحقیق کل آهداف аі‏ 
وسلامة والحفاظ على حياة العاملین. 


الفریق الثناتي: 
د.م/ آحمد اسلام سالمان. 
أ.د/ مجدي روف رومان 
بحث حول نظام تحگم عن хал‏ 
قاتم على الاشارات في الوقت 
الفعلي لتخطیط حركة الروبوت 
بمساعدة 24191 المعزز. 
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المهندس/ 


صباح حسن انقيري 


بحث حول تقييم ЫЎ!‏ البيئي 
والاجتماعي في مؤسسة الطاقة. 


المهندس/ 
Јаз «уйі‏ جبرین 


بحث بعنوان دور ادارة الصحة 
والسلامة المهنية في شركة التمیز 
للخدمات الاعلامية الرقمية في 
تحسين أداء العاملین 


الكيميائية/ 
رانية جلال إبراهيم 


بحث حول ДЇ‏ تطبیق اشتراطات 

السلامة والصحة المهنية على 

الكفاءة الإنتاجية في منشآت 
الصناعات الغذائية. 


بحث بعنوان/ برنامج تدريبي لتنفيذ 
شبكات أنظمة إطفاء الحريق. 


الفريق الثناتي: 
المهندس/ أحمد طاهر الشربيني 
الكيميائية/ نائيس صلاح العربي. 


بحث حول الطرق المائي؛ «айд‏ 
وتعریفه وحلوله. 


p JI‏ ار/ 


شهاب محمد الصهباني 


بحث حول واقع وأسباب ضعف مجال 
الصحة والسلامة في الیمن. 


بحث حول رفع مستوى ثقافة السلامة 
والصحة في الوطن العربي من خلال 
التركيز على التعليم كأساس في نشر 
ааай‏ بين أفراد المجتمع. 


المهندس/ أسامة محمود محمد المحيا 
الأستاذ/ ضيف الته عبد القادر سعد 


بحث بعنوان/ السلامة المهنية في 


شركات الصرافة الواقع والمأمول. 


الاستشاري/ 
رشيد كروح 


بحث عن دور الخريطة الذهنية في 
ترسيخ مفاهيم السلامة المهنية 
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الفريق الثناتي: 
دكتورة/ مروة عوض عبدالسمیم. 


الطالب/ السید محمد المصري. 


بحث حول دور السلامة المهنية 
في القضاء على حوادث الاطارات. 


الاستاذ/ 
мош Јас‏ مهعده. 


بحث حول ربط التقنية بالواقم في 


جمع المخلفات الالكترونية بدلا من 
التخلص منها عشواتیا. 


الأستاذ/ 
امنزو نور الدين عبد السلام 


بحث حول الا > ام الدولي i‏ قية 


السلامة البحرية. 


بحث حول الاستغلال الأمثل لفکرة 


نظام (الفایر سیرش). 


الأستاذ/ 
الكوزاني علي 


بحث حول استراتيجية إدارة 
المخاطر والتحكم даіла‏ 
المعلومات. 


الأستاذ/ 


بحث حول دراسة الأخطار المهنية 
في الأماكن المغلقة. 


رقيب سابق/ 


ابتكار جهاز لحماية السفن من 
الفرق. 


عبدالسلام ابراهیم عبد السلام 


بحث عن رقمنة نشرات السلامة الخاصة 
بالمواد الكيمياتية. 


الأستاذ/ 
عبد العزيز لحبيشي 


ابتكار خوذة ذكية لاستشعار الحرائق 
والغازات السامة بالمعامل والمنشآت 
الصناعية. 


الأستاذ/ 
شريف محمود محمد 
بحث حول دور القانون الوضعي 
والشرعي في النهوض بالثقافة 
المجتمعية بخصوص الجنين في الحياة 
بين الشريعة الإسلامية والقانون. 


شهاب علي زين العابدين 


بحث حول مخاطر (ИШ)‏ التي amj‏ 
الإنسان» وطرق البحث عنها والإنقاذ. 


الأستاذ 
عبدالخالق عبدالته аша‏ 


ابتكار محلول الزراعة المائية. 


الأستاذ/ 
محمود سليمان علي 


بحث حول أساسيات الصحة 
والسلامة والبيتة في التعدين. 


الأستاذ 
عبد ай!‏ محمد قهوه جي 


بحث بعنوان أثر الوعي الفردي في 


إدارة المخاطر الناتجة عن سوء 
استخدام الرافعة الشوكية 
وطرق تجنبها 


الفريق الثناتي: 
الطالب/ أحمد السيد علي 
والطالبة/ آلاء سعيد عبد العزيز 


ابتكار غواصات روبوتية لمعالجة 


المشاكل «аны‏ وتنظيف البحار من 
النفايات. 


الأستاذ/ 
عصام محمد رمضان 
ابتكار الذرجينة الذكية لمنع 


تسرب غاز الكلور من الأسطوانات 
المستخدمة في محطات المياه. 


الأستاذ / 
عبدالسلام عبدالقادر قحطان 


بحث بعنوان/ إنشاء نظام معلومات 
للإنذار المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة 
لتقليل المخاطر. 


الطالبة/ 
نورهان حمدان حمدان محمود 


ابتكار علاج لسم سمكة الأرنب عن 
طريق دم حيوان بحري آخر. 
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متظمات ومعايير دوليه: 
ohal‏ 2030 ومواصفات 
gu ПШ‏ للسلامة والبيثة 


مساهمة كت 


ШЕ йо‏ شك فيه أن مواصفة الأيزو 
1 الخاصة بإدارة الطاقة من 
المواصفات за оо‏ دا | التي تسهم 
في تحقيق العديد من أهداف التنمية 
المستدامة. خاصة الأهداف المرتبطة 
بالبعد agilig ш‏ الاقتصادی 
والبعد الاجتماعی. ومن وجهة نظري 
أن هذه المواصفة مكملة لمواصفة 
الأيزو 14001 الخاصة بإدارة алтыш‏ 
والتاي تحمدتناعن أهمية تطبيقها 
في تحقیق آهداف التنمية المستدامه 
في المقالة السابقة والآن في هذه 
المقالة سوه نتمدث عن أهمية 
تطبيق مواصفة الأيزو 1 في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامق 


TEE 


оа шї (0 149‏ هذه المواصفة في 
تحقيق anall‏ من laal‏ 2030 

كما تعلم آن مواصفة الأيزو 50001 
гї їн‏ على ما تنص عليه المو‌اصفة 
فإن ذلك یتحقق عن طريق عدة 
خطوات. وبتحقیق تلك الخطوات 
سیتحقق العديد من أهداف التنمية 
المستدامة 2030؛ مثل: تحقيق الهدف 
رقم )7( وهو طاقة نظيفة بأسعار 
معقولة. وآیضا الهدف رقم (9) الصناعة 


والابتكار والهياكل الأساسية. 
وتحقیق الهدف رقم )13( وهو العمل 


ӨФӨ 


ولنتعزق ОШ‏ كيف يتم تحقیق العديد من أهداف а roill‏ 
المستدامة من D E‏ هذه المواصفة: 


وخاصة فى النقطة الخاصة بالاهتمام بمتطلبات 
الأطراف العنيّة سنجد تحقيق اليدف رقم )17( 
وهو عقد الشركات لتحقيق الأهداف, وذلك من 
خلال الوفاء بمتطلبات الأطراف العنيّة الق تسهم 
ف تحسين استهلاك الطاقة. ۱ 


في حالة د قية البند 
رقم (4) الخاص 
بتحديد سياق النظمة 
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وهو التخطیط لوضع الا هداف وخطة العمل لتقلیل استملاك 
الطافة» موا انت راء غار شام فعنه تحقيق هذا 
البند سوف يتحقق اليدف رقم )12( وهو الاست‌لاك 
والإنتاج السقولان, والذي يدف إلى تقليل الاستهلاك وتقليل 
الثفايات. 


وعند өө‏ قية 
البند رقم (7) 
الخاص بالدعم من 
خلال توفير الوارد 
والكفاءات 


فتوفير الكفاءات يتطلّب وجود فرص عمل جديدة 
لجال جديد الخاص بترشيد استيلاك الطاقة؛ مما 
يؤدي إلى تحقيق البند رقم )8(‹ وهو العمل اللاثق, 
ونمو الاقتصاد. 


عاضة الحرفية الخاصة راتس والق تيدف إل إعادة 
تصميم وابتكار ماكينات وأدوات جديدة تسهم في تقليل 
استهلاك الطاقة, وتوفير طاقة نظيفة, فبهذا يتحقق الهدفان 
رقم )7( وهو طاقة نظيفة وبأسعار معقولة, Salg‏ رقم 
(9): الصناعة والابتکار والهیاکل الأأساسیة. 


ونجد عند تحقيق 
البند رقم (8) 
الخاص بالعملیات 


سيؤدي ذلك إلى تحقیق اليدف رقم )13(‹ وهو العمل الناخی؛ 
حيث إنه بتقليل استهلاك الطاقة؛ سواء کهرباء أو غاز أو استبدال 
الطاقة النظيفة بهماء سيؤدى ذلك إلى تقليل الانبعاثات واللوئات 
في clol‏ وتحقيق اليدف رقم )13( وأيضا :558( ذلك إلى تحقيق 
اليدف رقم )15( الحياة فى البر فتقليل الانبعاتئات واللوئات فى 
اليواء يسهم في الحفاظ على 88:01 البيولوجي, والذي يسهم È‏ 
توفير حياة صحية ونظيفة في الب وسوف يؤثر ذلك على الحفاظ 
على الکائنات البحرية؛ ОЎ‏ تغيير الناخ وتقليل درجات الحرارة من 
خلال تقليل استهلاك الطاقة. واستبدال الطاقة النظيفة بهاء 
سيؤدى إلى تحقيق هدف الحياة تحت لماء. 


فإذا قمنا بتحقيق 
بنود وأهداف 
المواصفة 


ӨФӨ 


الخاص بالتحسین الستمر وهما من البنود الهمة جدّا الق 
تيدف إلى استدامة النظام الخاصة بالطاقة, والذي يسهم في 
تحقیق العدید من آهداف التنمية الستدامة 2030. 


ومن خلال البند 
رقم )9( التقییم 


والراجعة,والبند رقم 
)10( 


وفى هذه المواصفة سنجد Lail‏ 7 في تحقیق )8 آهداف) 
من (дл а‏ التنمية المستدامة 2030 وهي: 
طاقة نظيفة العمل اللائق 9 الصناعة والابتکار 11 الاستولاك ۳ العمل 


وبأسعار معقولة ونمو الافتصاد والهیاکل والانتاج المناخي 
الأساسية المسووللن - 


< © 


الحياة تحت قد ان > 
13 موی تحت ۱0 یم IV‏ و 


эти” 

эле وگ‎ 

E 3‏ کج رم سر 
LA‏ 


2 
ررر‎ ZZ 
222722 


2 


د / elea‏ حسین ودن 


AE‏ دار لية 
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مخاطر المواد | 
ثة Шу‏ شعاع | 
على سلامة الإنسان 


الآثار الصحية المحتملن: 


Él‏ استهلاك الأغذية اللوثة بالنويدات 
الشقة الناجمة عن طارثة نووية أو 
إشعاعية سيزيد من مقدار النشاط 
الاشعاعي في الجسم ويمكن أن يزيد 
من الخاطر الصحية الرتبطة ЧАЎЫ‏ 
للاشعاع. وسيتوقف مستوی الخطر 
على نوع النويدات الشعّة الق تم بلعهاء 
ومقدار الإشعاعات الق تنفذ إلى الجسم. 
فعلى سبيل الثال: А7‏ بلع اليود الشع 
عن طريق غذاء أو شراب «ооа‏ أو É‏ 
استنشاقه عن طريق هواء 0914 فانه 
سیتراکم ق الغدة الدرقية зоре‏ من 
خطر الاصابة بسرطان الغدة الدرقية, لا 
سيما عند الاطفال, ویخفض الیود الشع 
نشاطه الاشعاعي إلى النصف (ما يُسمّى 
بالعمر النصفي) فى غضون (дЫ Л)‏ 
ویصبح غير مشعٌ (يتحلل) في نهاية الطاف 
9 غضون آسابیع قليلة, وللحبلولة دون 


امتصاص الفدة الدرقية للبود للشع, 
تُستخدّم آقراص البود الستقر (آقراص 
يوديد البوتاسیوم (КІ)‏ لإشباع الغدة 
الدرقية بغرض الحيلولة دون تراكم اليود 


المشع. 

وق القابلء فإِنّ النظير المشع للسيزيوم 
الذى يبلغ عمره النصفي (le Ф)‏ 
Об‏ ق البيئة لسنواتٍ عديدة. ومن 
هنا айд‏ يُسبّب للزراعة مشكلة أكبر بكثير 
من البود. فإ تفلغل ف الترية, ووصل 
إلى الجذور А faw аә‏ داخل 
النباتات лә]‏ أو لعدة عقود من 
الزمن؛ لذلك نرى أنه بعد ро)‏ سنة) adle‏ 
كارثة تشرنوبيل النووية لا تزال أنواع من 
الفظر في بعض مناطق جنوب آلانیا مُصَابة 
بالتلوث الذري. Eoo‏ السيزيوم الشع في 
الجسم بأكمله بشكل أكثر Шоо‏ من 
2941« ويمكن أن 558 التعرّض للسيزيوم 


إرشادات السلامة العامة: 


المشع إلى زيادة خطر الإصابة بأنواع مُعيَنَةِ 
من السرطان» فشطيق هذا الأمرّكذلك 
على بعض النویدات الشقّة الأخرى. 


хеј A 


él‏ الاستجابة للطواری الاشعاعية أو النووية تشبه الاستجابة لأي طارئةٍ آخری تنطوي على مواد خطرة تتسبّب في تلوث الأغذية. وف 
الراحل الأولى من الطارئة يمكن اتخاذ إجراءات فوريّة للحيلولة دون حدوت التلوث الإشعاعي للأغذية أو الحد من أثره إذا ماکان 
من الأمون القیام بذلك, فعلی سبیل JAU‏ یمکن القیام بما يلي: 


حماية الأغذية 
والأعلاف الحيوانية 
الخزونة في elol‏ الطلق؛ 
وتغطيتها باغطية بلاستيكية, 
أو بقماش مشمع غير 


منفذ. ۱ 
حصاد أي محاصيل 
ناضجة, ووضعها yK ٤‏ 
مغطى A E E‏ 


إغلاق منافذ تهوية بيوت 
الاستنبات لحماية الخضراوات 
للزروعة. 


L г 


احضار الاشية من الراعي» 
ونقل الحیوانات إلى سقيفةٍ أو 
حظيرة. 


r 


عدم الحصاد 
بعد التساقط. وق هذه 
الحالة يُنتظر صدور آلزید من 
التعليمات عقب حدوث 


التلوث. 


ајә‏ النظر في اتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى على الدی القصير والتوسط والطويل ٤‏ الناطق الق 256 1380 بشكلٍ خطير؛ مثل: 


تجار است لاله 


г а =‏ ال والنباتات 
نت aa ۳1 а‏ رك في ذلك 
ا ا 


(Е Б) 


تجلب $S‏ الفظر 
أو غيرها ое‏ 

الأغذية البرية أو 
الق تجفع. 


EAKLIS 


by OSG INTERNATIONAL 


نوقر منصّة موحدة لمجموعة من التطبیقات للشرکات والمواقم асшы‏ 
والمطارات, وما إلى ذلك؛ لتعزیز ої‏ والسلامة والعملیات. 


Safe city‏ هو تطبیق FaRe Hybrid‏ - منصة المصادقة المادية متعددة العوامل, 
والتم: айз‏ بسيطة وبديهية тШ‏ الادتیاجات الأمنية الجديدة {ЫЙ‏ تظهر فل 
جمیم المناطق الحضرية, ديت تكون مطلوبة цішай‏ سلامة المواطنين, ونداول 
المركبات. 
المدينة الامنة هياك айн‏ الذم: يدعم كيانات؛ مثل: الإدارات العامة لضمان سدلامة 
الناس, وجعل التنقل lol‏ وذكيًا. 


DAFZA Free Zone 


- UAE 


Dubai 


K mena@euklis.com 


t? 02 48409267 


كان يوم الإثنين 27 حزیران 2022 يومًا عادیا بالنسبة 
لسکان الأرض. لکنه لم يكن كذلك بالنسبة لسکان 
العقبة؛ إذ اذى تسرب غاز الکلورین السام من 
آحد الصهاريج في ميناء العقبة إلى مقتل 
)14( وإصابة أكثر من )250 شخصًا). 


a ООМА 
۲۰۲۲ السلامة الع 1 پولیو‎ [20 
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ووقع الحادث آثر سقوط صهریج بسعة لاتقل عن 
(ЦЬ 30)‏ من رافعة كانت بصدد وضعه قل HÈ‏ 
إحدى البواخر بسبب اهتراء حبل الرفع العدنی لینفجر 
مفرغا ما بداخله؛ مها ادى إلى انتشار سحابة صفراء 
آثارت الهلع والفزع بين السکان نتيجة تحوّل الكلور 
هن Жы‏ السائله ال الغازية؛ ونمجرد انتشار الكلور 
على متن السفينة, وبالأرجاء الجاورة لهاء 581( ذلك 
إلى سقوط العدید من الضحایا са‏ کانوا في دائرةٍ 
قريبة من الغاز؛ حيث ادى استنشاقهم للغاز بترکیز 
عال للغاية إلى اختناقهم. واتلاف الخلایا الخاطية 
داخّل الجهاز التنفسی, وسقوط مئات الضابین في 
الدواثر البعيدة, со‏ اجراءات احتواء الحادث 
تتمثل 9 إبعاد الصابين عن مکان الحادث. وتطبیق 
الإسعافات الأوليّة للبعض, ونقل البعض الآخر إلى 
الستشفيات, والتنويه على القيمين في العقبة بالبقاء 
في النازل, وغلق النوافذ لضمان едай‏ كما تم 
عزل منطقة العقبة لسافة Д)‏ کیلومتر), والبدء في 
تطبیق احتیاطات السلامة ن „Ш‏ والاحتیاطات 
الخاصة بالناولة السليمة على متن السفن, ولايتمٌ 
إلقاء اللوم كاملا على اهتراء الحبل العدنی؛ إذ بیجع 
الكيراء Сава Ја еды‏ ارات 
السلامة وتدابیر الوقاية في بيئة العمل ف اليناء رغم 
ها بيئة حشاسة وخطرة إلى حدٌّ كبير؛ نظرًا لطبيعة 
التعامل مع الغازات والکیماویات, وغيرها من الواد 
السامة. 


2/02 | السلامة العربيية پولیو ۲۰۲۲ 


ویمتاز الکلورین باللون الأصفر الائل للاخضرار, وهو 
أثقل من الپواء بثلائة أضعاف تقريبًاء ويمكن التعؤض 
لأضرار غاز الكلورين عبر الاستنشاق أو التماش الجلدي, 
أو من خلال العينين» ويحتوي الغاز على خصائص 
А ад‏ للتاكل بسبب تأثيرات الأكسدة في الكلور الق 
تعمل على انقسام الهیدروجین في الاء داخل الأنسجة 
الرطبة, ولدى تعض الجسم له تسیب هذا التأكسد 
اطلاق الأكسجين الناشی» وکلورید الهیدروجین في 
الأنسجة؛ 05а‏ يؤدي إلى تلفها. 

وتحدث الاصابة بعد التعُض لغاز مکثفي» أو с>‏ 
الاقتراب БЕ‏ من موقع اطلاق ай ЛЕЯ]‏ تحت 
الضغط. وتظیر آعراض التخرش على الأغشية 
الخاطية аад‏ التهاب القرنية. والتهاب ола ДЈ‏ 
اليوائية, ثم الاختناق, وانهبار الرثة, وقد تصل للموت 
الفاجی, وبشکل عام تعتمد شدة التأثيرات على تركيز 
الغان ومدة „Ail‏ 

تسیب إذارة السلامة واتضعه اه ай‏ 
(OSHA)‏ يبلغ حد التعرّض السموح به لغاز الکلورین 
ё‏ مدة ثمان ساعات Јас‏ (1 جو باللیون), يبدا غاز 
الكلور فى التسبّب ف аз‏ الأغشية الخاطبة عند ترکبز 
(3 جزء باللیون), تبدأ الأعراض الرّتوية عند التعؤض 
إلى ما يزيد عن )15 جزءًا بالليون). وعند الستويات 
الأكبر من )430 جزءًا باللیون), تكون الاصابة قاتلة 
С‏ غضون نصف ساعة» وعند المستويات الأعلى من 
)1000 جزء باللیون) تکون الاصابة 41015 في غضون 


وهناك اسعافات ао!‏ يجب الاسراع 
9 تقدیمہا للشخص الذي تعرّض لغاز 
الکلورین؛ للتخفیف من 85 الأعراض» 
وحمایته من الخاطر وإنقاذ حياته, 
وهي: الابتعاد عن مکان انبعاث الغاز 
5 الامکان إذا تعرّضت العینان للغاز, 
قحب غسلها بالاء الفاتر لدة )10 
دقائق) على JI‏ وإذا كان ч АЙ‏ 
يعاني من ضييق التنفس آو الاختناق. 
يجب عمل تنفس صناعي عن طريق 
الفم. ونقل الصاب إلى آقرب مشفی. 
كما يجب ارتداء الأقنعة الواقية الق 
تحتوی على مرشحات للحفاظ على 
سلامة باق للتواجدین. ‏ _ 

ونجد أن الکلورین غاز يتسم بانه 
غير «ul‏ ويتفاعل بسرعة مع الواد 
الکیمیات 8 الأخری, ومع الماء فور 
انطلاقه؛ ثم يتفكك بتأثير أشقّة 
الشمس خلال 8-85« فيو ما òl‏ 
پنطلق حق يتبخس ويُشكل غيمة 
ضفرا فاناه الإخضار اقل من 


ZLU дә lgl‏ أن تحملها 
بعيدًا لمسافاتٍ تبلغ عدة كيلومترات 
من مصدر أنطلاقهاء LÍ‏ في الاء 
ÓL‏ الكلورين سريع الذوبان. وقد 
Kas‏ حموضة هيدروكلوريدية أو 
هیبوکلورورية؛ لذلك یجب азо)!‏ 
على جمیع القیمین 9 حدود البضع 
کیلومترات من آماکن تسب غاز 
الکلورین بضرورة ási‏ من (ДЭЛ‏ 
والبقاء في آماکن مغلقة,لحین التعامل 
مع الغاز «оў‏ والتاكد من تحقیق 
سلامتهم, وبما أنَّ الكلورين أثقل من 
اليواء. فہذا يعني آنه سينتشر على 
الأرض؛ لذلك ينصح بتقليل التعوّض 
لغاز الكلور عند {йыз‏ والتوشه 
للمناطق الرتفعة. 

ól‏ الحوادث والکوارث تحدث کل يوم, 
وف کل مکان, ولکن اليم التعلم 


منہاء وتجنب حدوثها مستقبلاء 
والدروس الق نتعلمها من هذه 
الحادثة؛ هي: الْتَاولة السليمة 
لصهاریج الکلورین في 4319-1 وتفشد 
حبال الرفع بشکل مستمر والصيانة 
الدائمة لأنظمة الکلورین, ووضع خطة 
للتعامل مع مخاطر تسرّب الكلورين, 
والتخزین السلیم. وتدریب وتثقيف 
العاملین, وکل ساعة نبذلها في الوقاية 
من الخاطر توفر علینا (1000 ساعة) 


في معالجتها. 


Ме ў 


۱ тыш 
ина” ө Г, 


بسن 


الم الان الل 0 


23 | ARABIAN SAFETY July 2 


تنشط anoll‏ من الشرکات 

والجهات الحکومية في مساعدة 

المنظمات على فنع العنق في مکان 

Jool‏ والأسباب التي تقلل من انتاجية 

العمال والمشکلات النفسية والعصبية التي 
تؤثر سلبًا على السلامة والصحة المهنية داخل بيئة 
العمل. 


هنا يأتي دور برنامج مساعدة الموظفين (ЕАР)‏ وهو ао‏ يقدم 

للموظفین مساعدات؛ ораш‏ في حل مشاکلهم الشخصية والاضطرابات 
النفسية. بجانب المشاكل المتعلقة بالعمل التي تؤثر Шш‏ على آدائهم 
الوظيفي. وصحتهم وسال متهم النفسية والعصبیه. 


аал 4‏ العربی2 پولیو ۲۰۲۲ 


تقدم (EAP)‏ مساعدات بشکل 
مجانی؛ до} ¿u>‏ صاحب العمل 
ویجب أن تکون дд»‏ على هيئة 
استشارات قصبرة الأجل» وخدمات 
متابعة للموظفین يُقدّمها مستشارون 
متخصصون. وقد یعمل مستشارو 
(EAP)‏ أيضًا في دور استشاری مع 
للدیرین والشرفین لواجمة تحدیات 
واحتیاجات الوظفین في تنظیم عملهم 
لتحسین نجاح الؤسسة. 

وتقدم áI (EAP)‏ من الفوائد 
للمؤشسات والوظفین. ومن بعض 
تلك الجوانب: تحسین الانتاجية, 
واشراك الوظفین. وتقلیل الحوادث 
9 مکان العمل. وتحسین قدرات 
الوظفین على الاستجابة بنجاح 
للتحدیات. وتطویر کفاعات الدیرین 
ف إدارة التعامل مع العمال والاجهاد 
في مکان العمل, والحد من غیاب 
الوجُلفین دون yòl‏ مُشبق, وتقلیل 
احتمالية العنف في Оа‏ العمل, 
أو مخاطر السلامة الأخرى, 59©@ 


OWC) 


المشاكل الناتجة 
عن عدم الاحترام 
والثقة بين زملاء 


وتتنؤع المشكلات التي jógi‏ لها (EAP)‏ الدعم. وتتضمن الأمثلة ما يلي: 


الوجهاد „Âl‏ 
العمل. 


الأحداث الكبرى, 
بما في ذلك 
الولادات والحوادث 

والوفيات. 


الاستعداد للكوارث والطوارئ؛ مقا 
ينتج عنه بيئة عمل آمنة ومستقرة. 
یهدف برنامج مساعدة الوظفين 
إلى ضمان قدرة الوظفين على إدارة 
حياتيم اليومبة, مع الحفاظ على 
انتاجیّتهم. حق في أصعب الظروف 
أو التجارب القاسية. إن البرنامج ليس 
لأصحاب العمل, واهتمام أصحاب 
العمل بتوفير برنامج (EAP)‏ هو ја)‏ 
لدی اهتمام صاحب العمل بفوظفیه؛ 
(дв‏ يجذب الواهب. ويعطي 2915[ 
نفسيًا للموظفین للاستمرار والابتکار في 
العمل. 

aleg‏ فیجب أن یکون (EAP)‏ جزءًا 
النفسيّة والعصبيّة للموظفین. ومن 


д ا عبدا آلحسینای‎ яе 

ثم الحفاظ على سلامة الوظفین داخل о. Г‏ ل في العهد 

Аы‏ العمل وخارجهاء واستمرار وزيادة ...و العري لعلوم السلامة. 

إنتاجية العمل. انتيى. - باحث ومتخصص ف مجال السلامة 
النفسية والعصبية. ` 


0102 (агл) 


jah‏ مصطلح :المنشآت والحرّف الخطرة) کتعبیر عن خطورة العدید من المنشآت والمبانی 
Glg‏ والأنشطة البشرية التي تمارسها المجتمعات. وتوتر على البيثة الطبیعیه 
والمشيدة. والبيئة العمرانية المحيطة يها .ویمکن آن تحدت العدید من الخساتر المادية 
والبشرية في المجتمعات المحيطة؛ إذ تختلق درجات الخطورة والتآثیر السلبي على 
الوسط broli‏ بالمنشأة أو الحرفة 848 مجموعة من العوامل أبرزها: 


للواد الخطرة الوجودة 
باللنشأة. وخطورتها 898( 
نظام (GHS)‏ العللى 
لإدارة olgali‏ „ 
الخطرة. 


حوادث السابقة للمنشأة 
أو المنشآت المشابية 
لنفس طبيعة 
العمل. 


وجود خطورة ај‏ 
9 المنشأة. 


السلامة العریسه بولیو ۲۰۲۲ 


د.م/ محمد محمد عبد atj‏ المغیر. 


сай 8 ла‏ والسلامة و الدفاع للدنی, غزة. 
و أستاذ التخطیط وإدارة الخاطر الساعد ببرنامچ ماجستير إدارة الأزمات 
والکوارث بالجامعة الاسلامية بغزة, وكلية الهندسة بجامعة فلسطین. 


وتعتبر النشأة الخطرة هی النشأة الق 
تصدر الخطر على البيئة الحيطة Хо‏ 
والق يتواجد بها مادة خطرة أو أكثر, أو ما 
áig L Lla‏ تخزينها بشكل أكثر من Зе‏ 
السموح» وتخالف الاشتراطات الخاصة 
بمسافات الأمان بين المنشأة والنشآت 
الحيطة. Lág‏ بالادة الخطرة: أي مادة 
أو خليط مواد يعد خطرًا بحكم الخصائص 
الكيميائية أو الفيزيائية أو الشميّة, ويمكن 
آن یم حال تسڑبہا أو اشتعالها أو 
انفجارها في مخاطر وشيكةٍ على الوسط 
الحیط بهاء وتستئب خساتر فادحة ٤‏ 
الوارد البشرية والادية والبيثة الطبيعية. 
لذاء يمكن تعریف «المنشآت الخطرة» 
بانها: «المنشآت الق Jas‏ تيديدًا على 
البيئة الداخلية للمنشأة, والبيئة الخارجبة 
الحيطة بہاء والق تتأثر النشآت من 
خطورتها»» وهذا „йыз‏ وضع معايير 
لتصنیف النشات الق تخضع لهذا 
التعریف. 

ویمکن آن تعرّف Sjal»‏ الخطرة» 
بانہا: «الجرف الق ёз‏ فيها تداول الواد 


ӨФӨ 


الخطرةء أو خروج قايات یمکن آن 538 
حال تسڑبہا أو اشتعالہا أو انفجارها أو 
دخولها إلى شبکات oll‏ والصرف الصحي 
إلى суб‏ خطيرة على «АЈ‏ وخسائر 
كبيرة في الوارد البشريّة САШ‏ „ 

ól‏ الجتمع gl‏ م یضع دليلا واضحًا 
لتصنیف النشات 189 للخطورة الق 
تخدنا؛ ól u>‏ کل منطقة تختلف 
ف الظروف البيثية. والكثافة البشرية 
الم З‏ الق تتأثر بسلوك المنشآت 
والجوف الخطرة النتشرة بين التجفعات 
السكنية: وقد euis‏ العدید من الدول 
للفصل بين استعمالات الأراضى للمنشآت 
والجزف الخطرةء وبین الاستعمالات 
السكنيّة Дей‏ غير الصدرة للخطر, 
وذلك في إطار التحكم بمصادر الخطر 
وتقليلها. ومن هنا لابذ من توجيه عملية 
البحث العلمي والسابقات الق يعكف 
(العيد уай‏ لعلوم السلامة) على تب 
بشکل (сөл‏ مما apai‏ في تعزیز الابتکار 
العلمي لعالجة الفجوات القائمة في هذا 
الجال. 


المصادر: 


1- El-Mougher, Mohammed 
(2021): The reality of threats 
to security and safety in 
environment of Gaza Strip, 
the Hybrid 9th Jordan 
International Chemical 
Engineering Conference 
JIChECO9, from 14-12 October 
2021, in Jordan. 


2- المغیر محمد )2018(: مؤشرات 
تقییم ‏ وإدارة المخاطر في 
المنشات الصناعية بقطاع jÈ‏ 
مجلة العلوم الهندسية وتکنولوجیا 
المعلومات. العدد الثاني المجلد 
الثاني المجلة العربية للعلوم ونشر 
الأبحاث. 


3- Directive 92/2011/EU 

on the assessment of the 
effects of certain public 
and private projects on the 


environment : 
( link № 
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اشتراطات السلامة 
عند إنشاء المخازن 


« 


يجيب على آصحاب Гос‏ 
والمستودعات أن يكونوا على 
معرفة تامة باشتراطات السلامة 
كافة في المخازن. خاصة أن 
المخازن والمستودعات تكتسب 

| أهمية كبيرة ¿ فهي خاصة آنه ] 
تقوم وتتولى بعدد كبير من 
المهام المختلفة, فقي ليست 
مجرد مكان لتخزين البضاتع 
أو تكديسها. بل Lail‏ بمثابة 
مؤسسة ضخمة تتحمل مسؤولية 
المفظ الآمن للبضاتع. كما أن 
إدارة المستودعات والمخازن أيضًا 
هي التي تتيح لرجال الأعمال 
الاستمرار في الإنتاج على مدار 
العام وبيع منتجاتهم متى كان 
هناك طلب کاق. مع كل ذلك 
هناك зас‏ من اشتراطات السلامة 
في المخازن التي يجب مراعاتهاء 
والالتزام Lasi Las‏ حيث يمكن 
أن تکون المستودعات خطرة؛ 
لذلك يجب ضمان بيئة آمنة هناك 
فمن المهم أن تظل فطلغا على 
الأسباب الأكثر شيوعًا لحوادث 
المستودعاث. وعلى وجه الخصوص 
كيف يمكنك liag 1 аәіо‏ هو 
GEN хав п ian Cogs‏ 
ستتعرق فيه على أهم فسببات 
الحوادث في المستودعات. 
وطرق الوقاية. واشتراطات الدفاع 
المدني في تصمیم وانشاع 
المخازن. 


8 الس لامة العربية odo‏ ۲۰۲۲ 
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лс‏ را 
التجهیزات الكهربائية مثل الاضاهة أو التدفئة تتعرّض | 
; للارتفاع غير العادي في درجة الحرارة, كذلك قد يصدر شرر , ۱ 
کهرباني نتيجة خلل في التركيبات الكيربئية المتدّة داخل . 
الخازن, ویتوقع اتصاله بالواد سهلة الاشتعال, ویتسئب ' 


ШУ!‏ 9 حدوث الحراثق. 


Шы.‏ إلقاء بقایا السیجارة بأماكن التخزین في حدوث 
ای یا 


. أو القطع. أو استخدام‎ оа шос. 
داخل المخازن.‎ Ора Ш. 
قد یضدرعن عملیات اللحام. أو القطع, أو استخدام:‎ 
الأفران بالقرب من الواد الخزنة شر أو ارتفاع في درجة.‎ 
الحرارة, ویتسیّب ذلك 9 إحداث الحرائق داخل الخازن‎ 
التي‎ аеш ااستخدام‎ 

:تعمل بفحرکات داخل المخازن: 

أجهزة رفع وتداول البضاتع الق تعمل بمحرکات قد 


' يصدرعنها شرر أو ارتفاع 9 درجة آلحرارق, ویتستّب ذلك؛ | 


,9 نشوب الحرائق بالواد الخزنة سريعة الاشتعال . 


بالقرب من المخازن: 
انظرًا لوجود الخازن بعيدة عن آماکن التصنیع, осо‏ 


رقابة الشرفین, لذلك كان واجبًا عدم السماح :2929 ين 


مواد سپلة الاحتراق بجوار مبانی التخزین» ويراعى دائمًا | 
آن تکون نوافذ وآبواب الخازن مخكمة الغلق بحيث ا 
يصعب sla‏ .9 وشرر الحریق عند وقوعه خارج البق ' ۱ 


| 
У) |30‏ العربب- پولیو ۲۰۲۲ 


تانیا: استراطات عامة عند إنشاء المخازن: 


نظرًا لکون المخازن 3465 بالمواد المخزونة سريعة الاشتعال. فان 
فرصة انتشار الحریق عند حدوثه تکون كبيرة؛ لذلك كان من الضروري МАЎ‏ 
التدابیر التي تمنع انتشار آلحریق. والتاي نذکر Laio‏ ما يلي: 


۰ يجب اقامة منشآت الخازن 4915 من مواد غير АЫ‏ للاشتعال, وآن یکون للمخزن آکثر من مخرج واحدٍ . 

٠‏ توفیرفتحات الاضاءة والتهوية الطبيعية الناسبة مع تزویدها بسلك صلب مزدوج ضیق аза‏ لنع إلقاء 
أي آجسام غريبة داخل الخزن, ویجب أن تکون هناك فتحات للتموية بالأسقف, وأيضا فتحات تهوية سفلية 
أعلى مستوی الحاجز الأرضي لضمان التجدید الأمثل للهواء ويجب عند استخدام الاضاءة والتهوية الصناعية 
أن تكون جميع التجبيزات من الأنواع الأمونة بحيث لا 0955 سببًا 9 إحداث حريق» أو انفجار داخل الخازن. 
يجب تزويد كل مخزن بسكينة خارجية لفصل التيار الكيربائي عند انتهاء الدوام, أو في حالات الطوارئ. 
يجب лз‏ الخازن" بأجهزة ومعدات الاطفاء الق تتناسب مع الساحات الخصصة لہاء ونوعية الواد الق 
سيتمٌ تخزينها بالخازن, ويراعى تجهیز مخازن المواد الكيماوية بنظام للإطفاء التلقاي؛ نظرًا ОЎ‏ لها درجة 
خطورة عالية. 
يجب تجهيز الخازن بوسيلة لإنذار الحریق, وتوصيلها بغرفة الراقبة بالحماية الدنية والحريق لضمان إعلام 
الفرق التخصصة بالحماية الدنية بمكان الحریق؛ Lés‏ يضمن انتقالها بسرعة لإخماد الحريق 
يجب آن تکون الابواب والفتحات الوجودة بالفواصل من الأنواع القاومة للحريق» ویجب ШР Jj‏ مغلقةً 
بصفة دائمة, أو أن تكون من الأنواع الق تغلق äl‏ عند حدوث حریق حق لا تكون وسيلة لنفاذ الليب 


منہا. 

يجب أن تکون الأرضيات ماه لطبيعة العدات الستخدمة ٤‏ نقل وتخزين الواد داخل الخازن. 

يجب تقسيم الخازن ذات الساحات الكبيرة إلى وحدات صغيرة. وذلك بإقامة فواصل من مواد مقاومة 
ل ا ل را 
باق البق. 
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يجب مراعاة الترتیب الجید عند 
تخزین الواد. وذلك بتحدید مواقع 
رین “يفار ЕТИ‏ عة عاي 
الأرضيات» ويتم الالتزام بها بصفة 
مستمرة. 


يجب أن 2-0 وضع الواد الخزنة 
على قوائم وأرفف معدنية, ولا 
يتم وضعها على الأرض مباشرة 
لحمايتها من التلف. 


لاستخدامپا بدلا من الصعود 
على الکراسی أو الطاولات لتخزین 
olol‏ أو تناولبا من على الأرفف, 
كما يجب توفير مهمات الوقاية 
الشخصية للعاملین» والق تتناسب 
مع طبيعة العمل الذي یقومون به 
للحفاظ علييم من إصابات العمل. 


يجب أن تخزن أسطوانات الهواء 
والغازات الضغوطة 9 وضع رأسي, 
ون یکون الحبس إل آعلی. 


يجب ألا يبلغ ارتفاع التخزین 
مستوی الأسقف, وآن یکون هناك 
مسافات لاتقل عن ثلاثة أقدام بين 
أعلى التخزين والسقف. 


یجب آن یمنج даа‏ داخل 
الخازن, مع التشدید ق تنفیذ ذلك 
بکل حزج, Ало‏ تعلیق العلامات 
التحذيرية الدالة على ذلك بمکان 
ظاهر. ١‏ 


2 


يجب مراعاة عدم ارتفاع التخزین, 
أو قرب الواد الخزنة لصادر الاضاءة 
الصناعية؛ لضمان عدم حدوث 
حرائق بهذه الواد نتيجة ارتفاع 
درجة حرارتهها. 


للمخازن» وعدم تکذس الواد الخزنة 
بها بما یفوق طاقتها الاستيعابية. 


يجب عند تخزين المواد الکيميائية مراعاة ما یلی: 


- عدم اتصال 

الكلورات مع حامض - عدم اتصال الیود - عدم اتصال زیت 
الكبريتيك» او سيانيد باملاح النشادر. التربنتينا باليود. 
البوتاسيوم. 


“غو اتضال اتات ید ال 

الماغنسيوم بالیود. أو برمنجنات البوتاسیوم 

أي مادة قلوية. مع الكحول أو 
الجلسرين. 


وذلك لذن هذه آلمواد لا خطر Laio‏ إذا وجذت منفصلة, , غير lail‏ تسبب حرائق 
عند تفاعلها مع مواد أخرى. 


| a = 
АЕ з с=з 
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اشتراطات الدفاع المدني وکود البناء الدولی IBC‏ 
في تصمیم وإنشاء المخازن 


dll‏ أو آجزائها | الخصصة لأغراض تخزین الواد الخامء , والنتجات الصنعة أو نصف الصنعة, وقد یکون هذا النوع 
من آلباني مستقلا أو جزءًا من (дла‏ عملیات التصنیع أو البیع. 


وتنقسم مباني !ا لمستودعات من حيث الخطورة إلى فثات کالتالی: 


الفئة (): الفئة (ب): الفئة (ج): 

E т‏ الخطو ll є‏ ذات الخطورة التوسطة, БШ‏ ذات الخطورة العالية, 
еа‏ الق يخز И‏ والق يخزن فيها مواد والق يخزن فيها الواد الخطرة 
قا لسرن قابلة للاحتراق, أو همات بوجه éle‏ والغازات والسوائل 

л‏ غير قابلة للاحتراق ومغلفة القابلة للاشتعال» والواد 

лу‏ بمواد قابلة للاحتراق؛ مثل: الشديدة القابلة للاحتراق؛ 
у! E‏ ا ا مثل: الخشب والورق والألياف 

البلاستيكية, أو الرغوية, أو على شكل ساثب» وكذلك 
РА‏ البلاستيك الرغوي, وما شابه 

ذلك. 


صلّف خطورة الحريق في مباني الستودعات حسب نوع عمليات التخزين الق تقوم في هذه «ДШ‏ وهي كما يلي: 


وهي مباني الستودعات الق تكون محتوياتها ضعيفة الاحتراق بحيث لا يحتمل اشتعال 
الحريق ذاتيًا کللواد غير القابلة للاحتراق؛ مثل: مواد البناءء والأجيزة. وقطع الغيار. 


وهي مباني الستودعات الق تحترق محتوياتها بسرعة انتشار متوسطة, أو ينبعث منها 
м$‏ ملحوظة من الدخان, لكنها сз У‏ أبخرة سامة, ولا تُخدث انفجارات عند احتراقہا؛ 
مثل: الستودعات الق د шу‏ فيها مواد قابلة للاحتراق» أو مواد غير قابلة للاحتراق» 
ومغلفة بمواد قابلة للاحتراق؛ مثل: الکرتون السميك, والحبیبات البلاستيكية أو الرغويق 
ونشارة الخشبء وما ٤‏ حكمها. 


وهي مباني الستودعات الق تحترق محتوياتها بسرعة فائقة, أو تنتج أبخرةً سامةً أو 
انفجارات, وهي الق يخزن فيها الواد الخطرة بوجو ‚с‏ والغازات والسوائل القابلة 
للاشتعال, والمواد الشديدة القابلية للاحتراق؛ مثل: الخشب والورق والألياف على شكل 
سائب, وكذلك البلاستيك الرغوي, وما شابه ذلك. 
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5 تطبیق شروط тет‏ ۳ في الجالات الهندسية بصورة عامة لتوفیر سلامة اليكل الإنشائي من 
آخطار الحریق. 

وتحدد صلاحية الباني من الناحية الانشائية لاستخدامها في آغراض التخزین بناءً على الجدول التالي (تصنیف 
الباني من حیث مقاومتها للحریق). 


مساحة قطاع الحریق بالتر المربع حسب الطابق 
نوع الخطورة بمباني الستودعات 


الطابق الارضی السرداب والادوار العلا 


шз с 


ШЇ‏ ستعمال المختلط: 


في حالة كون مباني الستودعات جزءًا من مبان ذات استعمال آخر يحب الفصل فیما بینہم ليصبح JS‏ منہا 
قطاع حريق مستقل تتوفر له Jid‏ هروب مستقلة. ويجب الفصل بين الأجزاء الخصصة للمستودعات وأجزائها 
الخصصة لأغراض أخرى ملحقة. 


السيطرة على انتشار الحریق: الانتشار الأفقي: 


٠‏ يجب ألا تزید مساحة قطاع الحریق عن الحدد ف الجدول التاى. 

۰ حماية السرداب ой‏ یزود بشبكة مرشات مياه الحریق إذا زادت مساحته عن )150 Іа‏ مربگا). 
۰ يجب الفصل ما بين الاستعمالات الختلفة بصرف النظر عن الساحة. 

_ . يجب فصل مناطق الخطورة الخاصة بصرف النظر عن الساحة.‎ ٠ 

٠‏ يجب تطبیق الشروط العامة لسبل الهروب (مخارج الطواریع) إضافة لهذه الشروط. 


سبل آلهروب (مخارج الطواری): 


٠‏ السعة: یحسب قياس عرض سبل الهروب على أساس эле‏ الأشخاص الذین یستخدمونها كما جاء في الباب الثالث 
(سبل الهروب «مخارج الطواری»), على ألا يقل عرض المرات الرئيسة في مباني للستودعات عن )2 متر), والفرعية عن 
(1.5 متر) بي l>‏ ۾ 

٠‏ مسافة الانتقال: يجب ألا تزيد مسافة الانتقال من أية نقطة للوصول إلى الخرج النهائي أو إلى الدرج الحمي عن الأرقام 
الذكورة ف الجدول التالى. 

٠‏ المسافة المباشرة: يجب ألا تزيد مسافة الانتقال من أية نقطة للوصول إلى الخرج النهائي أو إلى الدرج الحمي عن الأرقام 
الذكورة في الجدول التالي. i‏ | 


الوقع 


مسافة الانتقال إلى الخرج أو 
الدرج الحمي 


يجب توفير الشروط العامة للممرات (سبل الهروب «مخارج الطوارئ»)ء على Ñ‏ بقل عرض المرات الرئيسة عن )2 
(до‏ والفرعية عن )1.5 متر) بأي حال. 

۰ يجب أن تکون المرات بين آماکن التخزین واضحة ومنظمة بحيث تؤدي إلى الخارج. 

۰ يجب أن یکون عدد الخارج 699( للشروط العامة بحیث لا تقل عن مخرجین متباعدین ال آطراف البق. وعلى الجدار 
الخارجيء يؤدي کل منهما إلى الخارج. 
يجب أن تؤدي الخارج جميعها إلى الخارج مباشرةً أو إلى درج أو ممر محمي من الحریق, ومفصول عن البق بفسحة 
عازلة. 


. يحب إن تطبق الشروط العامة لسبل الهروب (مخاج الطواری), إضافةً إلى هذه الشروط. 

lagia يجب ألا يقل عدد الدرج عن درجين لكل طابق, متباعدین على أطراف البق, وعلی الجدار الخارجي, يؤدي کل‎ ٠ 
إلى الخارج مباشرة.‎ 

Ы‏ يجب أن یکون الدرج бола‏ ومفصولاعن البق بفسحة عازلة محمية من الحریق, وتؤدي إلى الخارج مباشرة. 

٠‏ الخرج النهائي: في جمیع الأحوال يجب أن تؤدي جمیع سبل الهروب إلى مخرج نهائي يؤدي إلى الخارج مباشرة. 


يجب تطبيق شروط الباب الأول لتوفير سلامة الهیکل الإنشائي من أخطار الحريق».ويجب أن تكون معدات الحريق والإنذار 
من حيث التصمیم والتنفیذ والصيانة 15% للاشتراطات الخاصة بمعدات الاطفاء والانذار آو دلبل الدفاع الدني. 
وبجوز للدفاع الدني أن يطلب معدات إضافية أو بديلة عن JAY‏ الاحتیاطات الوقائية الطلوبة وفقًا للشروط. 


نوی 


1 معدات الاطفاء البدوية : 
جمیع الطوابق والحالات . 
الطوابق والحالات 


. شبكة فوهات خارجية . في مباني الستودعات ذات الخطورة العالية‎ ЕШ 


الانظمة التلقائية الثابتة : 


EM‏ شبكة تلقائية لرشات میای مکافحة الحریق . | السرداب فى مبانی الستودعات ذات الخطورة التوسطة أو 
ое‏ 


. شبكة تلقائية لرشات مواد أخرى . آماکن الخطورة الخاصة حيث لایمکن استخدام الياة‎ E 


4 معدات إنذار الحريق: 
شبكة إنذار يدوي . 8 جميع الطوابق والحالات . 


ر | شبكة إنذار تلقائي . في مباني الستودعات ذات الخطوره التوسطه او العاليه واماكن 
1 الخطوره العاليه ف الستودعات ذات الخطوره الخفيفة. 


NFPA 230 - Civil Defense المصادر:‎ 
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اشتراطات الکود الأمریکی للس МЕРА 13 дош‏ في حم äl‏ 
المغازن بان واعهاالمخ نافن: 


: Control Mode / Density Area معاییر حماية باستعمال الرشاشات‎ 


са а ш In Rack Sprinkler رشاشات الرفون:‎ Shelves И كلمة‎ Racks هياكل التخزين:‎ 


معايير الحماية أعلى من 3.7 متر وأقل من 7.6 متر: 


معايير حماية الرشاش: : 
يدر сн H г‏ يجب تحديد عدد الرشاشات حسب элс‏ صفوف هيكل التخزين مفرد أو مزدوج 
سوف يتم تقسیم معايير حماية الرشاش إلى قسمین؛ الأول: ارتفاع حق 7.6 متر والثانی: ارتفاع أعلى من 7.6 متر. А ۱ aa A EOT коа‏ 
الواد البلاستيكية تصنیف А‏ بأن تکون حماية نفس ارتفاع التخزین, وترتیب السلع تصنیف яе 1, 11, 111, IV‏ ذات رفوف صف واحد او صفین ( ارتفاع الخزن 3.7 де‏ ای 12 قدم إلى 7.6 متر ای 25 قدم ) 
جدول 16.2.1.3.2 


,999 غير مغطية برش ЧЇ‏ رفوف مغطية لہا رش آلى 


E‏ تطبیق الجدول 
تطبیق 0 النحنیات 8 رقم الجدول او 16.2.1.3.4.1 المنحنيات ق رقم الجدول او 
Е z на 6.2.1.3.4.1‏ 

МЕРА 13‏ التخزین 3 NFPA‏ التخزین 


الصورة 
Сапаа | | ۴۵0۵9 |‏ | 
16.2.1.3.2(а) 16.2.1.3.2(а) Үеѕ‏ 
каас СР << 0‏ 
ап‏ 
Eandf |‏ | 


2 
л 


صف واحد او 
صفین ( ارتفاع 
الخزن 3.7 متر 
ای 12 алд‏ الى 
6 متر ای 25 
قدم ( جدول 
16.2.1.3.2 
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معاییر الحماية رشاشات رفوف التخزین لارتفاع حتی 7.6 متر: 


1 -رشاشات رفوف التخزين فى مستوى واحد فقط للتخزين بإرتفاع حق 7.6 م . يجب أن تركب فى مستوی الصف الأول 
0 فوق نصف ارتفاع التخزین . | | | 
2 -رشاشات رفوف التخزين ف مستويين فقط للتخزين بارتفاع حق 7.6 م . يجب أن تركب فى مستوى الصف الأول عند 
أو فوق ثلث وثلق ارتفاع التخزین . | 
З‏ - رحب ترکیب رشاشات الرفوف ن تقاطع المرات الطولية والعرضية سين لا تتجاوز اقصی تباعد مسموح به . 
А‏ - عندما تکون السافة بين للمرات العرضية أكبر من التباعد للسموح به , يجب ترکیب رشاشات عند التقاطع وترکیب 
رشاشات إضافية بين للمرات العرضية لتحقيق قاعدة التباعد الأقصى . 

8 عند عدم وجود ممرات عرضية , يجب أن لا يزيد تباعد الرشاشات عن الحد الأقصى السموح . 
4 - منسوب عاکس رشاش الرف فیما یتعلق بالتخزین لن یعتبر ق هیاکل آلتخزین 52810 والزدوجة الصفوف بارتفاع 
تخزین حق 6.1 م . 
5 - ف هیاکل التخزین مفردة أو مزدوجة الصفوف من دون رفوف صلبة وبارتفاع حق 26.1 . أو ف هیاکل التخزین 
متعددة الصفوف С ol,‏ هیاکل التخزین مفردة آو مزدوجة الصفوف مع رفوف صلبة وبارتفاع حق 7.6 م. يجب 3979 
فراغ رأسي صاق بمقدار 152 مم بين عاکس رشاشات الرفوف وقمة صف التخزین . 

. يجب عدم إعاقة إطلاق الرشاش بأعضاء هيكل التخزين الأفقية‎ -А 


6 - ف هياكل التخزين متعددة الصفوف , يجب إبقاء مسافة لاتقل عن 152 مم بين عاكس رشاشات الرفوف وقمة صف 
-7 يحت تباعد رشاشات الرفوف من دون النظر ال حوامل هیکل التخزین . 


ولا : لبياكل التخزین بصفوف مفردة أو مزدوجة , فإن كمية الاء للتخزین غير الغلف من دون رفوف صلبة والفصول 
بممرات لا يقل عرضہا عن 1.2 م ویوجد مسافة لاتقل عن 3.1 م بین قمة التخزین والرشاش الحماية ستتم حسب 
الجدول 16.3.1.1 


25% حال كانت السلع فى الجدول 16.3.1.1 ولكنها مغلفقة عند ذلك يجب زيادةكثافة رشاشات السقف بمقدار‎ ĝo 
: ویستحسن اتباع الجدول التالى فى التصميم‎ 


расса аса E 


3000 82 (278.7 m2) 2000 ft2(186m2) م‎ TT 


Ordinary temperature – rated sprinklers 


(т min 7.33) gpm \ft2 0.18 Classl 
(тт \ min 8.56) gpm \#2 0.21 С1а$5|| апа class ||| 
(тт \ тіп 10.2) gpm \ft2 5 Class ۷ 

High temperature - rated sprinklers 
( mm\ тіп 10.2) gpm \ft2 0.25 Class| 
(тт \ min 11.41) gpm | ft2 0.28 Classl| and class ااا‎ 


(тт \ тіп 13.04) gpm | 12 2 Class ۷ 


д9 4101‏ المخازن تکون ааш‏ بالمواد المخزونة سريعة الا شتعال فان فرصة انتشار الحريق عند 
аїдза‏ تکون كبيرة؛ لذلك كان من الضروري اتخاذ التدابیر التي تمنع انتشار الحريق. والتي نذکر Laio‏ ما 


تقسيم البق إلى وحدات صغيرة :يجب تقسیم 
О‏ ذات المساحات الكبيرة ال وحدات صغيرة» 
وذلك باقامة فواصل من مواد مقاومة للنیران 
بحيث يصعب نفاذ الحريق منهاء وبذلك يمكن 
حصر الحريق داخل الحيز الحدود دون الانتشار ال 
باق البى. 


ЖОЕ рсы атаана СА ШАШУ 


| يحب أرق تكون الأبواب والفتحات الوجودة | 
بالفواصل من الأنواع الفاومة للنيران» ويجب أن 

| تظل مغلقة بصفة دائمة أو أن تکون من الأنواع | 

| الق تغلق МБ‏ عند حدوث حریق حق لا تكون | 
| وسيلة а‏ لنفاذ ار Д Ка‏ 


توقیر نظام للإطفاء اه والإنذار لقن للحريق: يحب 
آن تزود ШЕТ‏ بأجهزة اطفاء الحریق الق تتناسب 
Lás‏ وكيفًا مع الواد الخرونة والساحات آلخصصة 
لہاء ويمكن استخدام نظام اطفاء تلقاق بالخازن 
الق تحوي مواد سريعة الاشتعال, ولها درجة 
عالبة من آلخطورة؛ مثل: مخازن الواد الكيماوية, 
كما يجب تجهبز الخازن بوسيلة إنذار للحریق 
لإعلام التواجدین بوقوع الحریق» ویتم توصیلها 
بغرفة الراقبة بالدفاع الدني لضمان إعلام الفرق 
التخصصة بالدفاع المدنى بمکان الحریق؛ مما 
يضمن انتقالپا بسرعة لاخماد الحریق. 


أ التدابیر الواجب توافرها لحالات خاصة من l‏ 
| التخزین :هناك حالات من التخزین تتطلب | 
احتیاطات وقائبة خاصة. Jis‏ حالات تخزین 
| الغازات القابلة للاشتعال, والسوائل الق لها نقطة | 
ومیض منخفضة» والواد الق تنصير وتتدفق 
| کالسوائل بفعل الحرارة, وللواد الق لها خاصية | 
۱ الاحتراق «МЛ‏ وللواد الق تتفاعل مع eUl‏ أو ۱ 

تتشرب به. 

ل 8[ 
السوائل الق ۳۳ EEN‏ ومبض zU‏ من 333 
(90ف)؛ 
مثل: الزیوت البترولية الخفيفة والاسیتون 
والکحول» وهي تتميز بصدور آبخرة قابلة للالتیاب 
في درجات الحرارة العادية؛ لذلك يجب حفظ هذه 
السوائل داخل عبوات محکمة الغلق. > ویخصص 
لها مخزن مستقل تتوافر به التهوبة الستمرة, ون 
يكون موقع التخزين بعيدًا عن مصادر الاشتعال 
المسببة للحرائق . 


ӨФӨ 


| تنصر عند ا وتتحول‎ К اللبة‎ ЫИ 

ПТ‏ مثل: الشمع. 

| يراعى وجود حاجز بالأرضيات أمام مواقع الأبواب | 
والفتحات الأخرى لوقف تيار السائل الشتعل, 

۱ | ومنعه من الانتقال خارج الکان الخزن فيه. 

Е 

الغازات القابلة даша‏ 
ET‏ أن ر تخزن 9 آماکن ERA E‏ ومنفصلة TEA‏ 

| عن غيرها من آلخزونات» وحق إذا كانت هذه | 

| العبوات لغازات غير قابلة للاشتعال, فانه یتوقع | 
| انفجارها : عندما حرارتہا. 
ат‏ 

أ يجب تخزین مخازن مستقلة للمواد الؤكسدة أ 

| الق تسبب حرائق عند اتصالہا بمواد آخری قابلة | 
للاحتراق من Ш‏ أن تزید من شدة الحریق. 

CES і 
еШ الواد الق تتفاعل مع‎ 
مثل: البوتاسیوم والصودیوم ومسحوق الالومنیوم‎ 
ویصحب التفاعل ارتفاع في‎ eUl الق تتفاعل مع‎ 
درجة الحرارة, او تصدر غازات قابلة للاشتعال؛‎ 
لذلك فإنها تشكل خطورة بالغة في حالة استخدام‎ 
مکافحة الحراثق؛ لذلك يجب حفظ هذه‎ ٤ الاء‎ 
للواد داخل أوعية محكمة الغلق لا تسمح بنفاذ‎ 
الاء إلى داخلهاء ویراعی عزلبا عن بقية الخزونات‎ 
الأخرى.‎ 


Е |‏ الق نتشرب Л‏ 
مثل: الحبوب والاقطان والجوت وغبرها من الواد أ 
| السامية الق ахо‏ عند اتصالها «Цо‏ وهذه للواد | 
| عند 1з‏ بالماء يزداد حجمها بالدرجة الق توثر | 
على ترتیب الرصات, وتؤدي إلى سقوطياء أو قد 
| تؤثر الزيادة في الحجم على جدران البق؛ لذلك | 
| يحب مراعاة عزل هذه المواد عن بقية الخزونات | 
الأخرى . 


| шшш ےا ع حك‎ шшш эшш шш ыш الذكة‎ 
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دوادت الکیماویات مص الدلتا 2016__ 


أثناء تنظیق алу‏ منزل للمنزل. قامت بتخليط کیماویات النظافة Laio LiB‏ 
Lail‏ ستقدي إلى a ilii‏ أفضل وأسرع бо: ААШ‏ أدَى إلى تخلیطه | 
هيبوكلوريد الصوديوم (يستخدم لمسح وتعقيم الأرضيات من البكتيريا) 
وحمض الهيدرو كلوريك (يستخدم لإزالة الجير من مقعدة الحمامات)؛ Loo‏ 
si‏ إلى تولد غاز الكلورين السام ووفاة ربَّة المنزل تسففا „LÁLA‏ 


الخسائر الأسباب المباشرة: 


اختناق ربّة للنزل أثر تولد غاز الكلورين من تخليط هيبكوسيد الصوديوم مع 


NaClO + 2НСІ +NaCl + Н20 + 02  .كيرولكلا حمض‎ 


Jil Фф عدم وغي‎ 


بخطورة تخليط 


с E‏ عدم تخليط البيض مع أي حمض؛ سواء حمض الكلوريك الفوسفوريك, أو 
2HOCI + 2НАс + 012 + 2H20 + 2۸ (Ас : СНЗСОО) ١ ке,‏ 
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الولايات المتحدة-- 


© © 
أثناء لهو طفلة كانت تقوم برش оси‏ بالمنزل. وللحظ السیای تصادق 


ل оаа‏ هنا اد إلى تفاعل المياه مع فر 
: وحدوث آعراض : ومن bÍ‏ وفاة الطفلة. 


إلى دوخانها, وقد قامت على الفور 2101 الشبابيك والأبواب. 


الخساثر الأسباب المباشرة: 


النخساثر الأسباب المباشرة: 


یبیل ال الكحو 
NaClO + СНЗОН ¬ HCI + H20 + 53‏ 
وینتج آیضا من تفاعل الأسیتون أو الایثانول مع ال 
—СНСІЗ + 2NaOH + 3‏ 631160 + 3۱12610 رش الطفلة cUl‏ بالنزل؛ مقا 
اذى إلى حدوث „Jell‏ 


ы‏ قذر الامکان إلا في 
آضیق الحد‌ود. 


على بکالوریوس العلوم من كلية العلوم, جامعة القاهرة. 
على درجه ОЕ‏ لامة البنية من معید التب للدراسان ا 0 


ولابد من معرفة آنْ الکلورفورم یتفاعل مع الا Y‏ نتج الفوسیجین 
وقد 7( استخدام الكلوفورم бс.‏ مرات في جرائم الاغتصاب. وأدّی لوفیات آثر التعؤرض لتركيزاتٍ کببرق رگد 5 سلامة و وبيئة بإحدى شركات البترول الصرية. 


2 CCS ۰ 02 2 02 22 Ва 
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وتولد кшш‏ السام 


© © © 01 [ 3 
م / فيصل بن سعيد الدوسري 


لقد أسهم العيد العربي لعلوم السلامة في خدمة جميع ممارسي 
السلامة في الوطن аә‏ وأعطاهم فرصة للتواصل والاتصال 
ببعضيم آلبعض, 25.89 لهم الخدمات كافة, كما أسهم في زيادة 

бо‏ والعرفة والارتقاء بمستوى علوم السلامة. 


ومن بين الخدمات الق يُقدّمها للعهد العربي لعلوم السلامة 
لخدمة متخصصی السلامة في الوطن العری: إصداره 
ل (مجلة السلامة «(ә‏ والق تقدم مقالات 
علمية في مختلف مجالات علوم السلامة من 
السلامة البيئية والزراعية» وسلامة МЫШ‏ 
والأطفال؛ ویقوم على Lals‏ 

نخبة من JLS‏ خبراء علوم 

السلامة. 


وللسلامة أهمية كبيرة في حياة 
الانسان, قبي å бе)‏ جزءًا РУ‏ من 
أجزاء الأعمال اليومية الق يقوم بها 
الأفراد. ¿u>‏ إنہا تحافظ على الأرواح 
والمتلكات» وتشهم ف التقليل من 


نسب الحوادث والاصابات؛ سواء فى 
العمل, أو 9 التعاملات الحياتية. " 
89( وفتنا الحالي, | ید الآن مفیوم 
السلامة فکرة 29 بل صار алс‏ 
أساسيًا من العناصر الق نشیم 9 


اکتشاف الخطر قبل кел.‏ وذلك 
وخصوضا مع توفیر مجموعةٍ من 
الأجهزة الحديثة الق تُشهم في توفیر 
الطرق الامنة. 


раї‏ المشاکل والتحدیات التي تواجه 


مجال السلامة في الوطن العربی: 


وهناك Sac‏ من التحدیات الق تواجه 
مجال السلامة في الوطن العريء 
ت ان هناك حا إل سیخ 
السیاسات التنظيمية العنيّة بالسلامة, 
وإدماجها 9 594/2 219( «ај а‏ 
كما ]© هناك قصورًا في تطبيق أنظمة 
سلامة قادرة على تقليل الخاطر في 
عام العمل آثناء حالات الطوارئ. 


وتُستّب الضغوطات والخاطر الق 
تواجه العاملين أثرًا شديدًا على 
صحتهم النفسية САЛ‏ کما تواجه 
المنشآت الصغیرة صعوبة 8 تلبية 
التطلبات الرسمية للسلامة؛ ОЎ‏ الکثیر 
منها بفتقد الوارد اللازمة لمواجية 
مخاطر الجائحة. 

وللتغلب على تلك ШЕ‏ يجب 


وضع خطط استعداد لحالات 
الطوارئ» ومواجية الأزمات بهدف 
حماية سلامة العاملين وصحتيم» 
كما يجب التقید بالعايير الدولية 4915 
الخاصة بالسلامة, وتشر الوعي الکاق 
1-50 والتشجیع على استخدام 
آدوات السلامة, والعمل علی ازالة ай‏ 
مخاطر قد تظهر في ад‏ العمل. 


بن سعيد الدوسري: 


- مدرب أعلى للمهارات الصناعية, أرامكو السعودية, وموظف بشركة أرامكو منذ عام 1994 وحق الآن. 
- وعمل موظفا بشركة سابك jio‏ عام «199A‏ وحق Л9аа‏ 


- موظف طموح ذو خبرةٍ أكثر من (Шс РО‏ مُحِب للأعمال التطوعيّة والعمل ضمن فريق يملك استراتيجيات ومهارات 
عالية في العلاقات العامة, مبدع في مجال عمله, يبوى القراءة والاطلاع وللشاركة في الجمعیات غير الربحية. 


الدورات المتخصصة في 


المؤهلات التعليمية: 
Jho‏ السلامة: 


دورة (ЕТУ‏ ف السلامة А‏ دورة مشرف السلامة 
الهنية, دورة أساس السلامة والصحة «АШ‏ دورة 
إنعاش القلب, دورة طرق التعامل مع اواد الخطرة, 
دورة مدرب معتمد من الجمعية الأمريكية للحماية 
من الحریق NFPA‏ دورة سلامة الحياة من الجمعبة 
الأمريكية للحماية من الحریق, دورة الکشف عن 
الخاطر فى بيئة العملء دورة مدرب معتمد لانظمة 
السلامة والاطفاء. 


- حاصل على دبلوم yle‏ في هندسة الوقاية من 
الحریق من جامعة آوکلاهوماً الأمريكيةء دبلوم Jle‏ 
في الالکترونیات - تحکم «ДЇ‏ من الكلية التقنية بالدمام. 
- حاصل على بکالوریوس الصحة والسلامة للهنية 
من جامعة الضیاء بالتعاون مع كلية کامبردج للعلوم 
والتقنية بالمملكة الغربية. 

- حاصل على ماجستير في إدارة الصيانة من جامعة 
الشرق الأوسط. 
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السلامة والصحة الهنبة؛ حبث ان 

آخر الاحصائیات إصابة عامل کل )7 

(ulg‏ و(104 ملیون يوم عمل مففود) 

بسبب الحوادث. وتکلفة بلغت حوال 

)170 ملیار دولار) من الاصابات والأمراض 

المينية — مصدر1- النیوش؛ ولذلك تم ابتکار 
تکنولوجیا فیدیو الذکاء الاصطناعي ولمراقبة 
الالية الستمرة )24 ساعة - 7 أيام لتأمين العاملین 
بشکل أوتوماتيكي كما سنری في هذا الويي نار الہم. 


مصدر 2 & 3. 
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الحاجة bÎ‏ الاختراع - لماذا الحاجة الماشة إلى تكنولوجيا فيديو 
الذکاء الاصطناعی؟ 


توجد مسوولیات وتحدیات عظيمة آمام مسوولي السللمة والصحة المهنية Шо‏ 
تأمين аша‏ العاملين. وعليهم مراجعة مستمرة h hål‏ السالمة. وتحليل ЈА‏ وقائع 
العمل الخطره. وإنشاء ثقافة السلامة وغيرها .ومن أجل القيام بواجباتهم لايد 
من مراقبة لكل أنشطة الأفراد خلال عملهم fE)‏ ساعة - V‏ أيام + التحليل الفوري 
وإصدار التقاریر + تحذير في الحال للمسؤولين للمجالات الآتية: :المتاطق الخطرة- 
الالتزام بالتطابق مع كود سلامة العمليات - تعلیمات الصحة بخصوص (كوفيد 19( 
-سقوط الأفراد من الارتفاعات - ارتداء مهمات الوقاية الشخصية). ولكي يعمل 
هذا البرنامج كما هو مطلوب. تم دمج أريعة تطبیقات: (الذکاء الاصطناعی 
وتحليل البيانات. ورؤية الكمبيوتر. وتسجيل الفيديو الذي يعمل وفقا لبرامج 
الذكاء الاصطناعي التحليلي). 


تكنولوجيا 
فيديو الذكاء الاصطناعي 


مراقبة الناطق بالتطابق مع ا у‏ - مراقبة ارتداء 
i‏ كود ا == الافراد من دات الوقاية 
E‏ کوفید-۱9 الارتفاعات i‏ 


ё‏ مراقبة تصرف العاملین في 
الأماكن ار أو وجود مواد 
آو معدّات غير مُصّح لها 9 هذه 
الأماكن» وتصويرهاء وعمل تقاریر, 
ويتم ذلك علی مدار الساعة 
aLi ү)‏ 9 الأسبوع. و۳ ساعة 


متا التحذ $| للمشر 
з 2 10‏ فين Figure SEQ Figure \* ARABIC1‏ 


الففي موجود في مکان خطر 


ترك الغي رافعة هيدروليكية في مکان 
غير مصرح لہا 


2 0 مراقبة الالتزام بالتطابق مع كود سلامة العمليات: 


مثل الا LOTO‏ وهی 
اغلاق مصادر الطاقة, 
ووضع لافتات علیها 
Lock-Out / Tag out‏ 
(عزل مصادر الطاقة 
الكيربية “قبل adadli‏ 
فى الصيانة والإصلاح 
0330571(« وعملية تخزين 
للواد آلكيماوية الخطرة, 
وغبرها من آلاف الأكواد 
الخاصة بسلامة العمليات 
في جميع الجالات الخطرة, 
وآهمپا: البترول. والغان 
والناجم. والعمل $ 
الأنفاق, وغیرها. 

وهنا یقوم البرنامج 
بمراقبة تنفيذ خطوات 
العملية, مثلًا: تعليمات 


وتنبیه الشرف والمدير فورًاء 
وذلك على مدار الساعة 
РЕ)‏ ساعة ف ۷ آیام), 
ولیس هذا وحسب. بل 
یقوم الذکاء الاصطناعي 
بتحلیل العلومات؛ 
واقتراح الحلول, كما يفيد 
عند التحقیقات فى حالة 
الحوادث. ۱ 


سام متابعة: 77 Зал‏ قام ETT‏ قبل بدء 
التشفیل أو لا؟ 


عمليات الحركة ووضعية العاملين طبقا للأرجونومكس : 


ويقوم هذا البرنامج بتسجيل فيديو لجميع 
العملیات الق تتم ё‏ محددًا: ماذا 85 : ومن 
قام به؟ وین وكيف؟ وتصوير وضعيّة 


Figure SEQ 

Figure \ARABIC 2 I a «ЫЛ الانسان‎ ы 

ن صحيحًاء وتسجیل j 5 j‏ 
وللاكينة. وتصویر العلاقة بين الانسان ТСЕ‏ 
ilo‏ ثم تحويل الفيديو إلى تقارير قابلة ١‏ 
للطباعة, ونتائج التحليل حشب البرمجة 
السابقة. 

فيديو مسجل لدة )3 دقائق) طريقة رفع غير سليمة عملية رفع سليمة 


يوضح (3 آوضاع) 
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3 0 مراقبة تعلیمات الصحة )21094 19(: 


ё ва‏ تصویر وتسجیل التزام العاملین باستخدام الاسك الصحي, وتنظیف وتعقیم الیدین قبل وبعد الانتهاء من 
Lao)‏ 9۰ ۰ 


کے 
к=“ ٠١‏ .)09 
١ z‏ - 


يتم تصوير فیدیو للأفراد الذین یعملون على ارتفاعات РЕ)‏ ساعة V-‏ آیام), وف حالة أى مخالفة يتم تنبیه الأفراد والسؤولين 
]15 ما تجاهلوا ترکیب حزام الأمان مثلاء وإذا سقط الفرد ё‏ ٍبلاغ السقول ق الحال, " 


من منطلق إيماننا الراسخ بأن أعظم مورد لأي 
مؤسسة هو فوظفوها ШЇ‏ (روهیت 
ميرشانداني) ۲۲2۵۱۱6۲2 لتقدیم التدریب على 
السلامة» ومهارات الادارق والتدریب على 
القيادة» لیس Һай‏ لکادره الخاص» ولکن آیضا 
لمنظمات آخری مماثلة. تشجع Тгаіпегг‏ 
المو‌سسات باستعرار على айшу!‏ في تطوير 
فوظفیها من خلال آجراء دورات منتظمة في 
الاستخدام السلیم لمعدات السلامة» ومن خلال 
رعاية الندوات والمسابقات التي تعزز معرفة 
فتخضصي السلامة. 

غالبا ما تشترك الجمعية الأمريكية لفتخضصي 
السلامة مع Safety Plus World‏ في تنظیم 
Jia‏ هذه الأحداث لصالح الصناعة في الکویت 
وخارجها. 


تصوير فيديو لعامل دخل مكان العمل بدون خوذة وعلى اليمين تم تحويل جميع الفيديوهات الخاصة 
olaya‏ الوقاية إلى منحنيات وتقارير 


Shop No. 44, Building Мо. 148 & 149, 
„Block 9 о Е Р 
RE GI сос Ghost ooi ала аа ҚУ +965 - 22209413 гајаїгааіпо.сот 
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التحول теа‏ المؤسسى 
(التحديات والفرص) 


التحول إلى ممارسات طاقية نظيفة يعد 
أحد أهم عوامل السلامة والاستدامة في 
المؤسسات .حيث یحافظ على الأرواح والممتلكات 
التي هي عصب اهداف السلامة. كما يحافظ على 
البيثة والمدخلات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم 
عليها الاستدامة. ومن هذا المنطلق الذي بتبعه يقين 
تام نجد أن المؤسسات والشركات والمشروعات التي 

إلى التنافسية والحفاظ المکاني في الأسواق 
(المتفيرة اقتصاديًا وتكنولوجيًا) لابد وأن تدير بوصلتها إلاى 
الا ستفندل оШ‏ | للطافه (الحالية والمستقبلیخ) لنجد أن 
الممارسات التي يجب أن Lalii‏ تلك الشرکات والمو‌سسات 
تأتي على النحو التالي. وفي محاور ثلاثة متوازية: 


٠‏ سيشمل الستقيل منخفض الكربون: أن 

алај =‏ أكثركقاءة ق استخدام الطاقة من 
ترشيدٍ للاستهلاك. والوقوف على أسباب 

استنزاف الطاقة, وتقليل الحوادث الناتجة 

من الاستخدام الخاطى» وغير الآمن لاآلات 

ы ۳‏ والاكينات» وكذلك تدريب العاملين على 
التعامل الصحیح مع مصادر الطاقة فى مواقع 


۰ تشمل طرق ازالة الکربون استراتیجیات طبیعیة؛ مثل: استعادة الأشجار وادارة التربة 
الزراعية؛ استراتیجیات عالية التقنية؛ مثل: الالتقاط الباشر Ш‏ واء, والتمعدن gjall‏ 
والاستراتیجیات الپجينة؛ مثل: الحاصیل الجذربة الحسنة, والطاقة الحيوية مع 
احتجاز الکربون وتخزينه» وازالة الکربون من الحیطات. 

٠‏ یکتسب الالتقاط الباشر للهواء -وهي طريقة تکنولوجية تستخدم التفاعلات الكيميائية 
لالتقاط ثاني أكسيد الکربون من الغلاف الجوي- قوة دفع باعتبارها نيجًا واعا لإزالة 


الکربون, وآلذي من الحتمل أن یکون جزءًا алё‏ من مجموعة آکبر لإزالة الكربون. 


| العصل. ШИ‏ | ]5[ بالنسبة للمصانع. ففي تقنية جمع الکربون وتخزینه يجري جع غاز ثاني أكسيد 
ود * ولك هل إلى انواع الوضوة ذات الکربون من الصدر الصناعي أو التابع لقطاع الطاقة» وتوضع في تكوين جبولوجي, 18ї‏ في 
هيدروكريوني الانبعاثات النخفضة. (مثل: الانتقال من عملية р а>‏ الكربون وتنقيته واستخدامه, يجرى تنقية الغاز الجموع لاعادة استخدامه ف 


і айе‏ النفط والفحم إلى الغاز), والابتعاد في النهاية 
озлго‏ ص 
عن الوقود الاحفوري ÁS‏ 


الکربون. وعالايا . زيادة استخدامنا للكبرباء والطاقة الحيوية 
бї‏ مة. للتدفثة والنقل, وبعض الأعمال الصناعية. 


منتجات صالحة تجاربّا؛ مثل: الکیماویات, والأأسمدة, والوقود؛ مما نجد له بالغ الأثر على 
صحكّة العاملین. وخاضة الرثوية, وكذلك الدفوعات والصروفات الق تدخل 9 Мо‏ الطافة 
بتلك الصانع, وكذلك فلقد حافظنا على البيئة الداخلية والخارجية من تلك الملوثات الق 
وان زادت عن طاقة استیعاب الفلاف الجوي, آصبحت буг‏ بجميع أشكال الحياة. 
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نظم الطاقة الجديدة. واستغلال 
القدیم منیا بشکل آمن, فعندما 
الانبعآثات الکربونية ف بيئة العمل, 
وتوفير التهویات اللازمة. وكذلك 
الشفاطات الطاردة. ومنها إلى فلاتر 
اعادة تنقية ثانى أكسيد الكربون 
الطرود, ودخوله буе‏ أخرى كطاقة 
52154 ف الحولات والولدات Аи‏ 
فانه بذلك قد حافظ علی عوامل 


294 


الجودة جميعها (الانسان - المتلکات 
- الصروفات), وأنه حافظ БАЛ‏ على 
الوقت الستهلك сд)‏ الأشخاص 
والعاملين غير الأصكّاء في بيئة العمل؛ 
حيث سيكون العمل أسرع في بيئةٍ لا 
ارهاق بہا؛ سواء بدنیّا أو نفسيًا. 

وكذلك فعند تطبیق تلك الم فان 
الشركة أو الؤسسة уре)‏ من قیمتها 
السوقية التنافسية. وكذلك شمعتها 
القوية فى الدولة التابعة LJ‏ وكذلك 


تطابق الشركة مع Jll‏ الدولي 


ف مجال الحفاظ الطاقء والتعزيز 


والإسراع نحو التحؤل المستدام. 
وتقوم الشركات ووحدات السلامة الق 
تعتمد الطاقة النظيفة 8152 فرص 
عمل جديدة, وآفاق جديدة للشركة, 
وثقافة متطورة. 

Law‏ نجد أن هذا الأمر 2493 بالعديد 
من التحديات الق تبطئ من حركته 
إلى الأمام, وهي على النحو التالي: 


4 


шасы ыры Лео оа мал اد‎ ыы 


بتلك الصادر المنوحة тин АЛ]‏ دسا 9 الأنشطة الأربعة الأساسية الق تستهلك 
الطاقة بنسب «ЈЕ‏ وهي: 


أين الوطن العربی ОЛИ‏ من الطاقة 
المتجددة, وما هى الخطط المستقبلیة؟ 


ól‏ الحکومة الصرية اعتمدت 
فى !4598 اأخبرة استراتيجية 
طويلة الأجل لتنویع مزيج الطاقة 
الستخدمة؛ ала ёр‏ الطاقة 
التجددة نسبة تبلغ حوالی )42%( 
بحلول عام 2035, من خلال 
مشروعات مشتركة قادمة مع 
منظمات محلية ودولية, وأن 
مصر استطاعت توفیر الکهرباء ل 
)100%( من السکان وفقا لتقریر 
الوكالة الدولية للطاقة, والوكالة 
الدولية للطاقة التجددة, وشعبة 
الاحصاءات بالأمم التحدة, والبنك 
الدوليء ومنظمة الصحة العلية, 
ونجد é‏ هناك في ГАЙ лаа‏ 
مشروعات قید التطویر؛ حیث تؤكد 
هيئة الطاقة التجددة أن قدرات 


مشروعات الطاقة التجددة قید 
التطوير بمصر وال شهدت ارتفاعًا 
ملحوضًا خلال العام الاضی, òl‏ 
مثلت ضعف نظيرتها فى 2021. 
وبلغت قدرات مشروعات الطاقة 
)3570 میفغاوات). باستثمارات 
أجنبية مباشرة تقارب (3.5 مليار 
دولار). 

وقشمت مشروعات الطاقة 
التجددة بمصر قيد التطوير في مصر 
خلال العام الاضی ما بين )78%( 
لشروعات طاقة الرياح بمنطقة 
خليج السويس على ساحل 
البحر الأحمر والعروفة بسرعات 
الرياح العالية, (22%)ә‏ للطاقة 
الشمسية. 


بينما في المملكة 
السعودية يعد 


الوطق للطاقة التجددة مبادرة 
استراتيجية تحت مبادرة خادم 
الحرمین الشریفین للطاقة 
التجددة, ورؤية الملكة 2030‚ 
ویستهدف زبادة حصة الملکة 
في انتاج الطاقة التجددة إلى 
الخد الأمثلء وتحقبق النوازن 
فى مزيج مصادر الطاقة الحلية, 
والوفاء بالتزامات المملكة تجاه 
تخفیض انبعاثات ثاني کسید 
الکربون. ومن خلال البرنامج 


تعمل وزارة الطاقة على تنويع 
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مزيج الطاقة الوطق اأستخدّم 
في إنتاج الکهرباء بزيادة حصة 
الغاز ومصادر الطاقة التجددة 
فيه. حيث تستهدف الملكة 
تحقيق الزیج الأمثل للطاقة, 
والاکثر كفاءة. والأقل 4015 فى 
إنتاج الكهرباءء وذلك بإزاحة 
الوقود السائل والتعویض, 
aic‏ بالغاز الطبيعي, إضافة إلى 
مصادر الطاقة المتجددة الق 
سوف تُشكّل ما یقارب )50%( 
من مزیج الطاقة لإنتاج الكهرباء 
بحلول عام 2030. 


ч” Technical GE 5 ۱ ` 9 i الإمارات‎ a ахар 
fi 2050 аа ФП 


في عام 7 أطلقت دولة الإمارات استراتیجیتها 


للطآقة 0 التي تعتبر أول خطة موحده للطاقة 
في الدولة توازن بين جانبي الانتام والاستهلل cA‏ 
والالتزامات dridi‏ العالمية. وتضمن بيثة اقتصادية 
مريحة goill‏ في جميع القطاعات. 

وتستهدق الخطة رفع كفاءة الاستهااك الفردي 
والمؤوسسي بتسبه )40%( رفع مساهمة الطاقة 
النظيفة في اجمالي مزيج الطاقة المنقتجة في 
الدولة من )25%( إلى )50%( وتحقيق توفير يعادل 
(700 مليار درھهم) 912 عام 2050‚ 


ШШ ТОСУ z 4. - 
Өөн 1۶ 
ا ل‎ КЕШ 
۱۱۱ | 
1 : ۳۳ 
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وتأخذ الاستراتيجية بعین الاعتبار نمؤا Ligi‏ للطلب Jalar‏ (6%). وخفض الانبعاثات الکربونية من 
عملية انتاج الكهرباء بنسبة )70%( JILA‏ العقود الثلاثة المقبلة. 

وتستهدق استراتيجية الطاقة مزيجا من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان 
تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية؛ ويتضمفن خليط الطافة مسب 
الاستراتيجية كل من الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود 


الحيوي علی الشكل التالى: 
تتخصص شركة а Edge Technical Solutions‏ 
جميع مجالات الجهد المنخفض па Lo‏ ذلك انذار 
من الطاقة дафа сй‏ من الطاقة الحريق, وآنظمتة الاٍضاءة па‏ حالات الطواریا, 
النظيفة الغاز النظیق النووية 22019 о-‏ فن الدخان والتهوية, والتحگم فاك 
وسوق تستثمر الدولة )600 ملیار درهم) حتی عام 2050؛ لضمان تلبية الطلب على الطاقة, واستدامة الإضاءة, وآنظمة التعتيم, ونظام إدارة المباناك 
النمو في اقتصاد دولة الإمارات. المتحکامل, وآنظمة ادارة غرف النز لاء. 


المصادر: وزارة التخطیط ململي وت نحن نقدم خدمة 41015 لعملاتنا من الانستشارات 
Ї‏ ية о с 0 se oe .. Т] Ш Lir‏ .. = ۰ 
Е ар‏ م 9 / واانصمیم والتركيب وااتسفیل وآنظمة الامن 
الدولي - منظمة الصحت А КЩ‏ 7 | رصق Ао‏ 

Т‏ 1 يا Мех‏ | والسلامة من الحرائق 

العربية السعودية رئيس مجلس إدارة معهد فالکون 

(الطاقة والاستدامة لله رات الاستراتيجية 

2030( البوارة الرس а. ЖО äro‏ بسلطنة عمان 

ё одд 21‏ دولة اللامارات عضو > olll А,‏ الكويتية 


EDGE Technical Solutions LLC, 1707 +971 4 5145711 м сос 
Silver Tower, Business Вау, Dubai, UAE ™  info@edge-ts.net 


قد це: ш‏ = ات 

К‏ النبآتات الجافة, وکل : شىء ق 

طريقها تقريبًاء حيث یمکن أن تجتاح حرائق 

الغابات آلاف اليكتارات من الأراضى الحيطة؛ مما 

ييدد منازل وحياة الکثیرین 9 المنطقة ‚буд =й‏ حور LÁI‏ 

تنتج حرائق أصغر عن طريق رفي الجمر على asi‏ أميال» дә‏ 
هذه القالة سئلقي نظرةً م عاب حرائق الغابات. وكيف ر شیم الطقس 
٤‏ انتشارها. 


حرائق كولورادو: 

آفاد مسقولون باحتراق فندق ومرکز تسوّق. وما يقدر بنحو )580 Уна‏ وإجلاء عشرات الآلاف 

من السكان c>‏ حرائق غابات تغذیها الرياح خارج مدينة دنفر بولاية كولورادو الأميركية الق تعانی من 
جفاف غير مسبوق» وقضت النبران على قرابة )1600 (olas‏ 9 مقاطعة بولدر, مع وجود تحذيراتٍ من 
احتمال وقوع خسائر بشريّة بسبب محاصرة النيران لفنادق ومراكز تسوّق. 

ویمتد 5 الحریق على مسافة )2.5 ميل مربع) = )5 .6 کیلومترات (а) уа‏ وقد غطی آجزاء من سماء النطقة 
بدخانِ 183 وآرسل السکان یندفعون للوصول إلى بر الأمانء وتم الابلاغ عن رياح تجاوزت سرعتها )100 
میل) = )160 کیلومتر/ الساعة) 9 بعض الاماکن, ما 951 إلى تأجیج النیران, وتعقیّد جمود Jla‏ الاطفاء. 
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آسباب الحر اتق: 


في یوم t ino‏ حال عندما تصل ظروف الجفاف إلى 
ذروتهاء یمکن لشيءٍ до‏ مثل شرارژ من عجلة 
قطار تضرب السار أن پشعل حريقًا Jlo‏ وق بعض 
الأحيان تحدث الحراثق بشکل бую) („эмр‏ آسباب؛ 
да‏ حرارة الشمس أو البرق» ومع ذلك فان غالبيّة 
حرائق الغابات ناتجة عن الإهمال البشري. 

تشمل الأسباب البشرية الشائعة لحرائق الغابات 


مايلي: 
حريق متعمد أو مفتعل | | نيران الشواء في 
لأهدافٍ تخريبية. ١‏ | النزهات أو في رحلات 
رمي أعقاب السجائر حرق الخطام بشكا 
اسب еза‏ | وس ده 
أو الألعاب النارية. зА‏ مثل: (التخلص 


من الحشائش الضارة). 


دور آلطفس في 
حراتق الغابات 


إن fal‏ الحراري الذي یتسیّب فيه الانسان یقف 
بشكل رئيس وراء تغير آنماط الطقس والکوارث 
الناخية, وتعاني کولورادو مثل جمیع مناطق الغرب 
الا ميري من جفاف مستمرٌ منذ سنوات جعل مناطقها 
عُرْضة لحرائق الغابات, وکتب (دانبال سواین) عالم 
الأرصاد الجوية في جامعة كاليفورنيا على تويتر أنه: 
«من الصعب تصديق حدوث هذه الحرائق 8 
دیسیمبر», وأضاف: «لكن А>‏ بعين الاعتبار خریفا 1 
وجافا بشکل قياسي, ومعدل ثلوج هذا الوسم يبلغ 
حق الآن انشا واحدا فقط, ورياح شديدة بسرعة l)‏ 
میل/الساعة), والنتیجة كانت حرائق سريعة وخطيرة 
للغایة». 

ویلعب الطقس loo‏ )225 9 ولادة ونمو وموت 
حرائق الغابات. ¿u>‏ يؤدي الجفاف إلى ظروف مواتية 
للغاية لحرائق الغابات, والرياح تساعد على гМё‏ 
حرائق الغابات. ویمکن للطقس آن بُحفز النار على 
التحرّك بشکل أسرع» وابتلاع الزید من الأراضي, كما 
یمکن أن یجعل مهمة مکافحة الحریق آکثر صعوبة. 


| تؤثر درجة الحرارة على اندلاع حرائق الغابات؛ ОЎ‏ الحرارة هي أحد الأركان الثلاثة а‏ | 
yll‏ وتتلقی بقایا الأشجار والنباتات الوجودة على الأرض الحرارة من الشمس, والق С‏ 
تسخن وتجفف «loll‏ وتسمح درجات الحرارة الاکثر 95 ой‏ پشتعل الوقود. وبحترق 


بشكل أسرع؛ ؛ مما يزيد من معدل انتشار حرائق الغابات؛ لهذا السبب تمبل حرائق | 


الغابات إلى gåt‏ في فترة ما بعد „ШАЙ.‏ عندما تكون درجات الحرارة في أعلى مستوياتها. ‏ 


ريما يكون, للریاح أكبر діб‏ على سلوك حرائق الغابات, وتزود الریاح النار بالأكسجين 
| الإضافي, وتجفف loll‏ بشكل آکبر, وتدفع النار عبر الأرض بمعدل آسرع, والرياح لا تؤثر 
فقط على كيفية نشوب الحریق, ولكن الحرائق نفسها یمکنها تطوير أنماط رياح, وأنماط 
طقس خاصة بہا؛ ؛ إذيمكن أن تولد حرائق الغابات الكبيرة والعنيفة )150 تسمى: (دۇامات 
النار), (الدۇامات النارية), الق تشبه الأعاصسر » وتنتج عن حرارة النار ومن العروف آن 
دوّامات النار تقذف جذوع الأشجار الشتعلة والخطام الحترق إلى مسافاتٍ بعيدة. 
وكلما هتت الریاح آقوی, زادت سرعة انتشار gül‏ وبولد الحريق رياحًا خاصة а‏ آسرع 
بمقدار عشر مرات من الریاح الحیطة, ;> al‏ يمكن أن يلقي الجمر في الہواء ويخلق 
حرائق اضافية. ویمکن САЙ ZLU‏ أن Дай‏ اتجاه النار, ویمکن أن ترفع العواصف النار إلى 
الأشجار؛ бө!‏ يؤدي إلى حرائق تاجيّة تصل حق ی Jei‏ الأشجار. 


احتمال جفاف الواد واشتعاليا. 


ونظرًا لت الرطوبة یمکن أن تُقلّل من فرص اندلاع حرائق الغابات. 8]$ هطول الا مطار 
,| له تأثير مباشر على الوقاية من الحرائق. 


أضرار الحريق: 


بالاضافة إلى الأضرار الق аб‏ 
الحرائق من دمارء فإنها یمکن أن 
تترك وراه‌ها СА‏ مشاکل ÄB‏ 
قد لا تظهر آثارها ӧлә]‏ آشهر بعد 
اندلاع الحریق. وعندما تدمر 
الحرائق جمیع النباتات الوجودة 
علی التل أو الجبل, Жо)‏ أن 
تضعف آیضا للادة العضوية ق 
التربة, ونمنع الاء من اختراق 


التربة, ومن الشکلات الق تنتج 

عن ذلك: التاکل الخطير الذي 
يمكن أن يدي dl‏ تدفقات 
الخطام. 

مثال على ذلك: حدث 9 آعقاب 
902 غابات 9 یولیو 199 аў‏ 
آدی ال حرق حوالي (olas Р---)‏ 
قى الات وجرت غا 
النحدرات شديدة الانحدار لجبل 


f تساعد الریاح على انتشار النار, تعمل الرطوبة ضد الحریق, والرطوبة‎ т, 
| وتقلل من شدّتها. وقد یکون من‎ «Ш شکل رطوبة أو هطول- یمکن أن تبطئ‎ 
الرطوبة‎ ОЎ الصعب اشتعال الواد إذا كانت تحتوی على مستویات عالية من الرطوبة؛‎ 
تمتص حرارة النارء وعندما تکون الرطوبة منخفضةء فيذا يعني أن هناك كمية قلبلة‎ 
في الهواءء فمن الرجح أن تبداً حرائق الغابات, وكلما زادت الرطوبة, قل‎ «Ш من بخار‎ 


العاصفة « «Storm King‏ « 
بالفرب من (غلینوود = с.‏ 
في کولورادو. وبعد شهرین من 
الحريق» تسیّبت الأمطار الغزيرة 
٤‏ تدفق الحطام الذي سکب 
انا سم اس asale‏ 
وغبرها من الحطام على امتداد 

(۳ آمیال) من الطریق السریع. 
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ممعدمه مایا اد آره 
الکوارت il‏ مات 


ól‏ التغيّرات السريعة والتلاحقة الق يشهدها 
{loll‏ على الصعید الصناعي أو الجفرانی 
والناخي أو السياسي تستدعي آن تکون 
ЕА‏ الحكومية والخاصة 9 جميع 
الجالات de‏ مستوّی Jle‏ من الجاهزية 
والاستعداه للمخاطر الحتملة. ومن 
العروف أن التخطیط السلیم لإدارة الکوارث 
والازمات يلعب دورًا كبيرًا في تحسین التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية الستدامة (الوارد 
البشرية والمالية والاصول), والحد من مخاطر 
الكوارث والأزمات а‏ لاستمرار وتناغم 
التخطيط الاستراتيجى للدولة ومؤسساتياء 
وق تطوير قدرة الؤسسات والأفراد على 
مواجهة الخاطر. 

ولذلك. يعتبر التخطبط لإدارة الكوارث 
والأزمات ضرورة لتعزيز التأهُب والاستجابة 
الفقالة للكوارث الطبيعية, أو تلك الق يكون 
العنصر البشري سببًا رئیشا فيها. 

وبالتالي» ينبغي إعداد خطط لإدارة الحالات 
الطارئة بما يضمن سرعة الاستجابة لائ 
طارئ» وتسريع وتسهيل عمليّة التعاقء 
واستعداد العملية التشغيليّة, وتقليص حجم 
الأضرار الناتجة» lång‏ يدل على اهتمام العام 
بهذا: وثيقة (سنداى) الق تُشجّع الحكومات 
على تشجيع مؤسساتها العامة والخاصة 
على تقييم ورضد الخاطر الحتملة لكل 
قطاع. وتقييم_اء وإعداد الخطط الق من 
شأنها تخفيف أو gis‏ آثارهاء Lag‏ أن النظرية 
العامة ف إدارة الحالات الطارئة تنش على 
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أنه لا يمكن منع الكوارث والأزمات» وإنما 
]800 بهاء وتخفيف أو مَنْع الآثار السلبية 
المترتبة علیهاء كما وبُشكل Ы‏ (سنداي) 
للحدٌ من مخاطر الكوارث خطوةٌ مهمه نحو 
تعزیز 4 مهرونة الجتمعات تاه الکوارث. والحد 
من آخطارها الختلفة. 

ومقّا يجدر الاشارة إليه هنا ÉÎ‏ علم إدارة 
الأمن والسلامة والطوارئ ترکز علی السلامة 
الوقائية كتهج استباقةٌ شامل للوقاية والحد 
من مخاطر الحالات الطارئة على الؤسسات 
بمختلف آشکالهاء وعلى الأفراد بشكل عام 
وبالتالي ينبغي على الجهات والمؤسّسات 
أن تنيج المج الاستباق والوقائي لحماية 
منسوبيها ومقوظفیها من الخاطر الحتملة 
في oliy‏ عمليم من خلال تبي العایبر 08 
والأنظمةء واللوائح التعلقة بإدارة الطوارع г‏ 
والأزمات والکوارث, والاستعداد والتخطيط 
السليم لواجمهتها, والحد من أخطارها. 
وسوف ё‏ التطرّق للنقاط الأساسية الهقة 

الق يحتاجها کل مسوول عن إدارة الأزمات ١‏ | 
والكوارث في مُنظمته» وسيتمٌ التطرّق لأهم 

الفاهیم الرتبطة بإدارة الكوارث والأزمات, 
وأهداف التخطيط السليم لإدارة الحالات 
öbs‏ والأسباب الكامنة وراء الكوارث 
والأزمات, والعناصر والأسس اللازمة لإعداد 
خطة إدارة الأزمات والكوارث» ومصفوفة 
الخاطر والعایبر الأساسية لعملهاء وکما шї.‏ 
سيتمٌ التطرّق ә‏ مراحل إدارة الكارثة أو ' ' AN‏ 


F 7 مد‎ i ШАН; T الأزمة مع الأمثلة.‎ 
ры Г] m 1 ۳ (| 4 N J 
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إن التعرّف على الفرق بين 
الكوارث والأزمات من حيث 
معناها والخصائص الجوهرية 
للمپزة لکل منها له دوڙ كبيرٌ 
في تحديد مسار إدارة الحالة, 
ومساعدة 202 القرار فى اتخاذ 
الإجراءات الصحيحة والفقّالة. 
وثُقرف إدارة الشؤون الانسانية 
التابعة للأمم التحدة ومنظمة 
الصحة العاللية,. وقاموس СМ‏ 
متعدد اللغات لطب الكوارث 
والإغاثة الدولية «الكوارث» على 


Lai‏ اضطراب خطير في عمل 


الجتمع؛ ؛ [ба‏ یتستب 9 خساثر 
بشرية أو مادية أو بيئية كبيرة 
تتجاوز قدرة الاستجابة الحلية, 
أمَا «الأزمة». فهی نقطة التحوّل 
لوقت عصيب. وخظر على 
للستقبل, يتبعه ضرورة اتخاذ 
قرار محدد. وتعق أيضًا اللحظة 
الحرجة الق تتعلق بالصير الاداري 


‹ӧ 89‏ الاستراتيجية الدولية 


- محترف سلامة وصحة مينية وأخصائبة السلامة وادارة الکوارث. 
= ماجستير في إدارة الأمن والسلامة وإدارة الكوارث مع تخشص دقيق 


9 ادارة السلامة الدرسية. 


- مدربة دولية معتمدة من منظمة الأوشا الأمريكية. 

- مدربة صحة وسلامة irio‏ معتمدة من الوسسة العامة للتدريب 
الهف والتقئء الملكة العربية السعودية. 

- مدربة إدارة كوارث من برنامج دافع الوطنء المملكة العربية السعودية. 
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2007 من الکوارث‎ Мәш 
«الكوارث» بأنها: عملية متوالية‎ 
لتفاقم الخاطرة, وتنشاً من‎ 
وظروف‎ БЫШ مزيج من‎ 
نقص الناعة, وعدم كفاية القدرة‎ 
أو التدابیر اللازمة لتقلیل الاثار‎ 
السلبية الحتملة للمخاطر.‎ 

ورف «الأزمة» على أنها حإلة 
غير عادية تخرج عن التحكّم 
والسيطرة في معظم الأحيانء 
وقد تشل حركة FF‏ ,59> 
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LIFECO: 


شركة LIFECO‏ 
واحدة من الشرکات 
الما لمية الراندة Ш‏ 
فف مجال الإطفاء 
واللسلامة. 


і ill аі „+ Ії .. 


الخاصة ب ЦРЕСО‏ من 
بين البنية التحتية 


الأكثر تقدما من الناحية 


التكنولوجية لتحسين 
المنتجات والعمليات 


بسجل مبتكر, مع 
التأكد من أننا نقوم 


بتشغيل شبكة فعالة 


مع ضمان الامتثال 


لمعايير الجودة والسلامة, 
والمعاييرالبيئية الصارمة. 


EMAIL 5 


info@lifeco.ae 
sales@lifeco-uk.com 
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المعدات الكهربائية الفقلدة 
ومخاطرها على السلامة العامة 


يزداد 

Ég iw 

العلامات وللنتجات Й‏ 3 
الكهربائية؛ مقا E әј‏ 


سلامة الافراد والمتلکات لخاطر »> 
كبيرة. 767 (منظمة التجارة العالیة) ضر 
ахі‏ الزیف على أنه: «تمثيل غير И agja‏ 
لعلامة تجارية مُسكّلة, ویکون على سلع مطابقة 2 

أو مشابهة للسلع الق تم تسجیل العلامة التجاربة ۶ 

لا دف تل لش оо‏ م 1 

0 « 

لذلك, من الأهمية بمکان لكلّ مَنْ یتعامل مع العدّات الكهربائية أن يدرك 


حجم الخاطر الق یمکن أن تشکلا تلك النتجات а ома,‏ 2 ۴9 


إزالتيا من مکان آلعمل, كما تساعد معرفة كيفيّة تنبیه السلطات الختكة والشركة 


الصنعة الأصلية في نهاية الطاف على gio‏ تثبیت الأجهزة الق یحتمل أن تک ون خطرة 
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النتجات الكپربائية القلدة الق „Аб‏ 
بالعدید منها أن تکون بمثابة أجهزة 
حماية ووقاية للداثرة الکپربائية: 
هي منتجات غير آمنة» Ша‏ عند 
استخدام قاطع للدائرة من النوع 


لأزيّف قد لا Jas‏ وقت الحاجة 
إليه؛ مما قد يتستب في حدوث 

كوارث [АЛ ös‏ عند استخدام 
كابلات مزيفة قد لا تتحمّل هذه 
الكابلات 49311 ظروف التشغيل؛ 
а‏ ينتج عنه انهيار تلك «Ш‏ 


$a‏ العام اليوم بأزماتٍ اقتصاديةٍ 
كبرى؛ مقا قد يفسج الجال لہ ؤلاء 
اأقلدين ليجدوا فرصةً لانتشار 
منتجاتيم 31 495« والق تسم 
برخص ثمنها مقارنة بالنتجات 
الأصلية, ОЎ бә‏ القلّدين أصبحوا 
أكثر تعقيدًا في 515152 النتجات, فقد 

أصبح اكتشاف الفرق بين النتج القلّد 
والأصلي أكثر geo‏ ومع ذلك 
с‏ اسر اس ]ذا ار 
کل شخص боз‏ تشظا في مَنع بيع 
وشراء للنتجات القلدة, فسينخفض 
الطلب على تلك النتجات الكهربائية 
القلّدة. وبالتأكيد б]‏ الحدٍ من 
انتشار النتجات الكپربائية الْقلّدة 
سیساعد بشکل رئيس 9 زيادة 
حماية السلامة" الكيربائية. ۲ 

إذاكنت تشك في وصول alās аше‏ 
ال سكن الف ف الكل 
بمالك العلامة التجارية. وسیسمح 
هذا بقصادرة gull‏ الشتبه فيه 
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وغبرها الكثير من العدات والنتجات 
الكيربائية, فیمکن أن 5658 استخدام 
تلك النتجات الكيربائية الزيّفة إلى 
زيادة مخاطر حدوث عطلٍ أو خلل؛ 
4а‏ قد يؤدي إلى حدوث صدمة 
كهربائية, أو ارتفاع درجة الحرارة, أو 
جدوت ماس کہربائی قد یتسب 9 
تشوب حرائق أو انفجارات. 

مثل هذه الأخطار یمکن أن تکلف 
العمال حیاتیم. وتتسبّب في آضرار 


ویساعد في ازالة الجهاز الذي یحتمل 
أن یکون غير آمن من السوق. 
يجب على الّشرکات الأصلية 
ЕЕЕ г‏ العلامات التجارية 
الحقيقية توفیر آکبر قدر ممکن من 
العلومات. فکلما زادت العلومات 
الق تمتلکپا العلامة التجارية, 
زادت فرصة العثور على النتجات 
4891 وإزالتها من السوق لحماية 
с‏ وهذا يشمل: 
الاسم. والاسم التجاري» 
р‏ واسم ДШ‏ وأي 
معز آخری للبائع. 
la ОЛЕ ۰‏ $ ذلك شرح 
سبب الاشتباه ف کونها مقلدة. 
كما أن أفضل طريقة | И‏ 
النتجات الكهربائية الزّفة في القام 
الأول هي شراء النتجات مباشرة من 
AT‏ آو البائعين العتمدین من 
الشركة الصنعة. 
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يتيح لکم المعهد العربي لعلوم السللمة ۸۱55 خدمة ال رد 
رم تلد تم بیع سره 
ё пао‏ »إن كنت joo‏ يبحتون عن إجابات لبعض الأسئلة 
توجه فقط إلى بريد القراعو اترك سؤالك وانتظر نسره 
مرفقا باجابته ضمن سلسلة «اسأل ۸۱95 تجيب». 


عند اصطدام السيارة أو اقترابها من خط 
كهرباء حي ساقط على الآرض. فانه 9291 
عند الخروج من السيارة بالقفز بکلتا القدمین 
متلاصقتين («іу Шар оа)‏ فما الفرق بين 
تلك القفزة والقفز بالطريقة العادی а‏ 


إذا اتصلت سيارة أو مُعدَّة بخط كيرباء أو عمود مرافق. سوف تتسبب تلك الأسلاك فى حدوث 
ال 305 ودخانء وربما حریق, فيجب أن يظل الركاب في السيارة. وانتظار قسم طوارئ 
151 إذا کان من الضروري الخروج من السيارة. فيجب عدم ملامسة الأرض والركبة في نفس 
الوقت. والقفز بكلتا القدمين متلاصقتين (قفزة الأرنب) 58 عن السيارة قدر الامکان, فالقفز 
الحر من السيارة هو اللاذ الأخير. 

гае‏ بعيدًا عن السيارة وخطوط الکهرباء مسافة (дїї)‏ كما يجب „=й‏ رفع القدمين عند 


والفرق هنا يكون فى ama‏ الخطوة Step Potential‏ : 
وهو 3и‏ موزع على الأرض بشكل طول في جميع الاتجاهات, ویحصل بعد تفريغ تيار العطل 
بالأرض مما يسبب بقاء الأرضية الق 5& التفریغ فيها مشحونة لفترة من الزمن؛ لهذا السيب 
يجب عدم ترك القدمین منفرجتین أثناء الصواعق والأعطالء بل يجب 2& Е а‏ 
حدوث فرق جهد الخطوة الذي قد j уз‏ تيارًا إلى جسم الإنسان عبر القدمين, فيتم منع سريان 
التيار في الجسم إذا كان تلامس الجسم مع الأرضية في نقطة واحدة فقط. 


ARABIAN SAFETY July 2 
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تدریب واستشارات الصحة والسلامة 

7 آحمد قاسم متفرع من عباس العقاد - 
مدينة да)‏ - القاهرة - 

۰۱۰۳۳۳۸۰۵۲۳۳۸ - ۳ 
info@smisr.com 


M‏ میلینیوم للحلول 
=== الدمجة 


تدریب واستشارات الصحة والسلامة وتراخبص 


برج الرحمن شارع ۲۳ پولیو - بور سعید - مصر. 


۷ 
info@misc-eg.com 


Ö—åJil igi M 
الأوسط مصر‎ ни 


تدریب واستشارات وخدمات السلامة والصحة 
الهنية والجودة وحماية البيئة والأمن والاطفاء. 
۸ - ۰۱۳/۱۳۳۶۱۰۳۳ 

[۱۱۲۵ )8۵ 05 ۱۵۱۷/۱0 0 ۱6۳0 


أكاديمية سیفجین 
تسده الدولبة 

تدریب واستشارات الصحة والسلامة. 

برج الروضة بجوار دائري i‏ وشرق محطة مترو 
الرج الجديدة - القاهرة — 

برج الياسمين خلف هايير مركت بن بنده أول مكرم 
عبيد - مدينة نصر - القاهرة - 

Ten || سرس برسم .سرع‎ \ --Р-1-Л-ЛР\РОР 
www.safegeneacademy.com 
safegeneacademy@gmail.com 


شركة الاستشارات | ی 

البيثية والخدمات ECS‏ س 
استشارات الصحة والسلامة والبيئة والجودة 
والاشعاع. 
е ые‏ کلیه البنات من شارع النزهة - 
هیلیوبولیس - القاهرة — مصر 
۳۵۳۰۳ — ۲۵۳۲۱۰۰۰۸ - ۰۱۰۰۱۷۸۹۱۷ 
info@ecs-eg.net‏ 


مرکز الاستشارات جع 
اليندسية ECC‏ تحص 
تدریب واستشارات الصحة والسلامة 
7 آحمد قاسم متفرع من عباس العقاد - 
مدينة نصر - القاهرة - 
۳ - ۰۱۰۳/۲۳/۰۹۳۳ 
info@smisr.com‏ 


الاختبارات والتفتیش والعايرة واصدار 
الشهادات 9 ИН‏ والصحة الهنية 
مصر. 

۰ 

info@first-env.com 


ши Academy 


مزود رائد لخدمات الفحص والاختبار والتحقق 
والاعتماد والتدرییب الہق. 

٩‏ شارع آحمد کامل متفرع من شارع اللاسلکی 
> العادی الجديدة , القاهرة .مصر 
۳۰۳۳۷/۳۱۳ 

https://www.sgs.com.eg 


تراست للمقاولات العامة 
الو سڪ 
تقدم مجموعة واسعة من أنظمة مكافحة 
الحرائق . | 
الدور الارضي - برج رقم 1-10 - alal‏ کارفور 
العادی - القاهرة- مصر. 
۰۱۳۷/۰۱۱۱۱۷/۳۱ 
0 69.2 
info@trustmasr.com‏ 


m‏ والعالجة ضد الحریق 


تقدم آفضل الحلول المتكاملة 9 مجال مکافحة 
الحریق من خلال تقدیم آحدث الأنظمة التطورة 
۷شارع dds‏ مطران - سابا باشا - الإسكندرية 
- مصر . 

۰۱۳۳۱۳۲۳۸۶۶۹ - ۸ 
info@mincofire.com 


IIIT Û = 


تدریب واستشارات ورفع کفاءة العاملین 9 oliy‏ 
العمل الختلفة 

- برج زمزم الدور الأول - شارع الدکتور جد بدير‎ ١ 
بجوار فندق الحرم كليوباترا - الإسكندرية - مصر‎ 
+P-POEPOVAY/ +P-IOOEIVI۷1 
www.falcon-institute.com 


= 


موزع معتمد لشركة بافاریا, أنظمة انذار واطفاء» توریدات 
«Алдас‏ استشارات هندسية, ترکیبات کمروميكانيكية, 
مهمات آمن صناعي. 

قطعه VE‏ .مجاورة ІЛ‏ »العاشر من رمضان» مصر 

1-омо1-о\ / ۰۱۱۰۱۰۷ 

۷۷۱۵۵۵۸۵۵ ۸ 
Www.sparx-engineering.com 
info@sparx-engineering.com 


توریدات وترکیبات وصيانة جمیع معدات 
Ша‏ ان سا 
اشارع Jlo‏ المنيب - الجيزة - 

۰۱۵6۰۵۷۱۷۳۳ ۰۵۸ 

۳۰ ۳۳۵/6۳۷۰ 


5 كه 
ناقار با 
باكاريا гоа‏ 


شركة مصممة, منتجة» ومسوقة لمجموعة كبيرة من 
ааа САГ‏ الحرائق айе)‏ تقديم الاستشارات 
ЕЕ 1‏ 

للركز الرئيس: شارع جسر السويس - النطقة الصناعية - 
кау ыш ОСЕ E‏ 
+P-PPIAP-1-£/0/7-199££‏ 


info@bavaria-firefighting.com - customer. 
service@bavaria.com.eg 


Fire shield 


تعمل فى مجال الأنظمة التكنولوجية (انذار الحریق 
- مكافحة الحرائق - مهام الأمن الصناعي) وموزع 
بأنواع مختلفة ف ی ا ШЙ,‏ 


مصر. 
EPPO‏ وی 
contact@fireshieldegypt.com‏ 


شركة الأنظمة التطورة 


شركة متخصصة في تصميم وتصنیع Rug‏ وخدمة 
معدات الاختبار الفريدة لتقییم ОЙЛ‏ 
الفيزيائية, وأداء الوقود ومواد التشحیم. 
الإسكندرية - лаа‏ 

)+( ۲۳۰۱۱۰۳1 
www.adsystems-sa.com 
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m‏ البطران لأنظمة 
سس الوقاية من الحریق 


شركة متخصصة ف استیراد معدات الحریق والدفاع 
الدني من أوروبا وآلهند والصين. 

۸ ش جوزيف تيتو- النزهة الجديدة- القاهرة. 
۱ (+) 

www.albtran.com 


MEP-LS-Engineering 11111 

consultant services рни 
تقدم العدید من الخدمات التميزة؛ منها: مجال‎ 
مکافحة الحراتق, توفیر جمیع شبکات الاطفاء‎ 
„jall العاییر وآنظمة الدفاع‎ у والأنابيب وفق‎ 


(га) مدينة‎ gail مجمع الفردوس. طريق‎ Л 
القاهرة. مصر.‎ 

Р-РРРЕРРР-о‏ +/ سرع رام[ 1.6.. ]مك 
info@mep-ls.com‏ 
www.mep-ls.com‏ 


امش هكم أوشيك بلانت 
تقديم الدورات التدريبية والاستشارات والخدمات 
الختلفة فى مجالات السلامة والصحة والبيئة 
والجودة آلهنية. 
١١‏ إسكان شرق صقر قريشء العادي الجديدة, 
القاهرة. مصر 
+P- ШО с‏ 
info@osheqplanet.com‏ 


Safer Fire EZ 
Safety Consultancy 
تقدیم الاستشارات والدورات التدريبية في علوم‎ 
السلامة.‎ 
دبي - الامارات العربية التحدة.‎ 


۵ - ۱۳۳۱۵ إساع. 
customercare@saferfiresafety.com‏ 


شركة آلیکس فایر 
تعمل الشركة ف العالجة ضد الحریق, وأنظمة 
مكافحة وإنذار الحريق. 
شارع الكنيسة, بجوار الكلية البحرية. مدينة 
الأمل, طوسون, الإسكندرية. مصر 
۱۱3 
INFO@ALEXFIRECO.COM‏ 


= Eire Triangle 
اس‎ 


الوزع العتمد للعدید من الشرکات المشهورة الق 
تغطي جمیع مجموعة آنظمة الحماية من الحرائق. 
9 ش الشیخ علي عبد الرازق, лаа‏ الجديدة, 
القاهرة. مصر 

۳ ۰ / ۱۱۱۱۱۷۷ع۳۰۱۱+ 
sales@firetriangle.net‏ 
info@firetriangle.net‏ 


شركة الامارات لعدات 
مکافحة الحریق 
متخصصة فى صناعة معدات مکافحة الحرائق. 
النطقة الصناعية (۱۳)- الشارقة- الامارات. 
ص.ب/ ۲۳۶۳۱ 
۷۳۵۰+ 
www.firexuae.com‏ 


E mem 
للاستشارات الدولية‎ 


إنتاج وتوريد حلول السلامة والأمان. 


منطقة جبل على الحرة - دى - الإمارات العربية 
ж‏ : 2 

۱۳۳۳۸۱۵۶۹۷۱ ۰ ۱ 
Info@nafcoo.com 


AMAN INTERNATIONAL 
SAFETY ENGINEERING ЕЕ 
FIRE PROTECTION CONSULTANTS L.L.C © 
توفر الخدمات والاستشارات فى مجال الحماية‎ 
ыш 9 من الحماية من الحرائق وسلامة الحياة‎ 
۱۳ а л 


برج الوحدة - شارع هزاع بن زايد الأول - بو ظي - 
одо = |‏ 


+۵۱ 
info@amanfec.com- sulaiman. 
alabdulsalam@amanfec.com 


Haven Fire == 
and ۷ 


شركة رائدة فى مجال الحماية من الحرائق والهندسة 


والتورید والخدمات. 

صندوق برید: ۳۳۳۵۷ - دب - الامارات العربية 
التحدة. і‏ 

صندوق بريد: 0008 - أبو ظى - الامارات العربية 
التحدة. i‏ 


+ 0۱۷ ۱۳۵۵۶۱۷۹۵۰ ۱۷ ۹ 
safety@emirates.net.ae 


Bristol Fire ==‏ 
Engineering‏ 
شركة تنتج آنظمة ومعدات مکافحة الحرائق ذات 
للستوی العالي. 
شارع ۳ ب - دي - الامارات العربية التحدة. 


+AVIEPEVPEPT 
support@bristol-fire.com - sales@ 


bristol-fire.com 
شرکة الامارات للاطفاء‎ E 
(ЕЕВС) والانقاذ‎ 


تدير وحدات التدخل السریع للدفاع الدنی 9 دولة 
الامارات , تقدم الاستشارات وخدمات التدریب. 
شارع الشیخ زايد بن سلطان = өй‏ ظي - الامارات 
العربية التحدة. 

+QVIEAAAOPVV/ ۰ 

6 0 ما 


مصنع الامارات لعدات == 

مکافحة الحرائق (FIREX)‏ 
مصنع الامارات لعدات مکافحة الحرائق (FIREX)‏ 
ابتکار ونصنیع منتجات ذات جودة عالية لعدات 
مکافحة الحرائق. 
للنطقة الصناعية ۰۱۳ الشارقة , الامارات العربية 
التحدة. 
+аМІПоРЕ:Њ-.‏ 
info@firexuae.com‏ 


۳ Stars Safety 


تتولی تورید وترکیب وتشغيل وصيانة مخططة لأنظمة 
انذار الحریق ومکافحة الحراثق بالامارات العربية التحدة. 
دی : صندوق برید: ۸0۸۰ع - +۹۷۱٤۳٤۰۸٤۲٥‏ - 
۵ هنال 

- +۹۷۱10٤۲٤۳7۰ - &ОЛРО الشارقفة: صندوق برید:‎ 
starfire@eim.ae 

أبو ظي : شارع السلطان بن زايد الأول . 
starsafe@emirates.net.ae - ۷۰‏ 


مركز الإمارات للتطوير 
الف والسلامة (ETSDC)‏ 


متخصص ف التدريب على السلامة 8( صناعات 
النفط jllg‏ والصناعات البحرية 

منطقة الصفح الصناعية ТАЕ‏ الإمارات 
العربية التحدة. 

+۳۵۵۶ 

enquiry@etsdc.com 
sg.com@etsdc.com 


EJADA Safety 
Consultancy and Training 
تقدح الاستشارات والبرامج التدريبية للسلامة من‎ 
الحرائق.‎ 
ЫШ صندوق بريد/ ۷ مبی انجازات الطابق‎ 
ظيء الإمارات العربية المتحدة.‎ a 
+۳ 
Шс а лу 


ё р опа ош دلي ل الس‎ 
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آطلس سيفقي برودکتس 
шыш‏ (آی. اس. ) 
شركة متخصصة فى معدات ومتطلبات السلامة 
دیی- الامارات. 
ص.ب/ 0و0.س 
www.atlas-uae.com‏ 


شركة التضامن لتجارة معدات 
الأمن والسلامة ذ.م.م (تاسکو) 
شركة متخصصة 9( مجال تجارة معدات 
ومنتجات الأمن والسلامة الشخصية. 
الشارقة — الامارات. 
ص.ب/ ۳٤۳۸۱‏ 
۱/۵۳۳۳ 
www.tascome.com‏ 


شركة متخصصة 8 توريد وترکیب وتصمیم 
واختبار وتشغيل وصيانة آنظمة مکافحة 
الحرائق والسلامة والأمن. 

برج البطويور - حي الصفا EE‏ الدمام PIEI‏ 
الملكة العربية السعودية 


www.heba.com.sa 


وتر الأبناء 

ہس لأدوات السلامة 
توريد وتركيب أنظمة الإطفاء بالغاز 
موزع معتمد SEVO - COOPER Fire‏ 
Alarm —ЕТВЕ PRO - TYCO‏ 
جدة-الرياض - السعودية. 
۷+« 
info@wbe-safe.com‏ 


السسلمة العربيية پولیو ۲۰۲۲ 


ن Е С‏ 
نا فکو جح ACTrain‏ 


إنتاج وتوريد حلول السلامة والأمان. 

منطقة جبل على الحرة - دى - الامارات العربية 
0 : 2 

۱۳۳۳۸۱۵۵۹۱۷۱ ۰۱ ۱ 
Info@nafcoo.com 


آیکاه استابلشمنت Е‏ 


شركة مصنعة لنتجات الحماية من yl‏ مثل: 
الرشاشات. والصمامات. 

دیی- الامارات. 

ص.ب/ 0۸۰۶ 

www.aikah.com 


للمصاعد وآنظمة السلامة. 

۸ شارع ابن خلدون - الدمام - السعودية. 
۰۱۳۸۱۳۰۳۳۸۵-9 
thetpelevator@ gmail.com‏ 


للصناعات العدزیت ات 
متخصص 9 صناعة العادن وتوزیع منتجات / 
خدمات اطفاء الحریق . 
طریق الخرج, الدينة الصناعية الجديدة, الریاض. 
۵ الملکة العربية السعودية. 
+999 )11( ۲1۱۵۰۲۱۱ 
www.alkhalefahfactory.com‏ 
info@alkhalefahfactory.com‏ 


يقوم الرکز بتوفیر goly‏ تدريبية احترافية ومتخصصة 
وبمجالات متنوعة منها دورات الامن والصحة 


والسلامة . 

شارع الأمير تري بن عبد العزیز عمارة للوسی الدور 
ای ا 

۹ 


info@actksa.com - 010 


FIRE SCIENCE 
ACADEMY سح‎ 


توفر آعلی جودة واحترافية وأحدث حلول التدریب 
على السلامة الصناعية والاستجابة للطوارئ 

Арла‏ الجبیل الصناعية - المملكة العربية السعودية 
7 

۱۱۲۵ )۵ ۲93۵-10 


۴ الشركة السعودية الالكترونية 
= للتجارة والقاولات الحدودة 

تقدم قسماً خاصاً بخدمات تصمیم وهندسة 

وتوريد وتشغيل أنظمة السلامة والأمن وأنظمة 

الجيد النخفض الأخرى. 

الراكة حائل سنتر- جسر الخبر- الدمام- 

ص-ب:1/119/1 الخبر۳۱۹۵۳ - السعودية. 

+6 ۷ ١ 

Info@setra.com.sa 


شركة متخصصة في مجال مكافحة الحريق والانذار 
المبكر ضد الحریق." 

طریق الدينة الطالع, مركز ugl‏ الدور الثاني 
مکتب -(ра)‏ جدة - السعودية. 

«+٩2۰۰ 

www.powerof.sa 


т Сгееп World Group 
=> مركز العام الاخضر الدولي‎ 


تقدم مجموعة واسعة من حلول التدريب على الصحة 
والسلامة والبيئة والخدمات الاستشارية !€ جمیع آنحاء 
الشرق الأوسط والهند وأفريقيا. 

۱ - آبراج الأعمال » شارع اللك عبد العزيزء مدينة 
الجبیل » الملكة العربية السعودية. 

+0۳۱0۰0۷۶۶۳۰۶ ۳ ۰ 
info.saudi@greenwgroup.com 
info@greenwgroup.com 


أكاديمية العرب للاطفاء 7۳۳۳" 
والسلامة والأمن یچ 

أول أكاديمية عربية متخصصة للتدريب على 
الأمن والسلامة من الحرائق تحت إشراف الؤسسة 
السعودية للتدريب التقق والهق. 
صندوق برید: ۳۱۵۳۷ - جدة۱۸٤۲۱‏ - الملكة 
العربية السعودية. 
۹111P - 1۳710۹10 7۰۸۰۵۳۱ ۱۳۷۰۳۵‏ + 
info@afssac.edu.sa‏ 


ألمي للأمن والسلامة SIDA‏ 


توريد وتركيب وصيانة أنظمة الحريق. 
حي الصيف - شارع ظبية ابنة البراءة - 
الرياض - السعودية. 

+аллооуу\у\ул\!Р – ۷ 
info@alma.com.sa 


شركة الأمواج الاسية للسلامة 


تقدیم الخدمات عالية الجودة التعلقة بوسائل 
الأمن والسلامة للصناعات ذات الصلة من 
خلال تطویر النتجات والخبرة التقنية. 

شارع التحلية, برج الكعکي, مقابل إيكياء جدة, 
]4514 العربية السعودية. 


۰۹1109۷0۳۳۲۳۲ / ۰ ۹ 
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یمکنکم التواصل من خلال : 
Info@aiss.co‏ 2ع) 7 (م؟) 


__— 08 


С оз а „ш ан Ег 277 р Др аг ӘР 4237 ШЫН Жы 


قال الله تعالاي: _ 
уму,‏ ذلك 059 يُعَظْمْ شعائر الله فَإِنْهَا من تقوی القلوب 1 صدق الله العظيم. 


WE ДЕ;‏ ساعات وتبداً الاحتفالات بعید الأضحى البرك وموسم Zl‏ حيث یجتمع ملایین من السلمين 


е |‏ ۹ ظ : | 4 Ол‏ لأداء فريضة الحجء واقامة الناسك والشعائرء وهذا الاجتماع يتسبب ببعضص الحوادث والأضرار؛ 
AE BEA ен з» УУ д ка Е уйы Ы‏ 
الصفحه ара Ш‏ م Ато‏ 
eoa‏ 


حيث تقو д‏ الجهات الختصة باعداد خطط مسبقة للاستعداه لواجة آي حدت طاری قد بحدت. 

کما یقع آیضا علی عاتق الحجاج محاولة تجنب الخاطر؛ حيث يمكن أن تحدث الأضرار بسبب 
بعض السلوکات الخاطئة الناتجة عن 418 الوعي بالخاطر والأضرار الق يجب الوقاية منها. 
واعل آبرز هذه المخاطر: 


التدافع والازدحام: 
درجات الحرارة العالية: = кд‏ 


وذلك دون اتخاذ الاحتیاطات الصحيحة, ونظرًا 
لدرجات الحرارة العالية ف هذا التوقیت من العام 
تحدث اصابات التعرض إلى آشعة الشمسء ومن 
آهم هذه الأعراض: التعرق الشدید والغثیان والدوار 
وقد تحدث مضاعافت ]15[ يتم التدخل السریع؛ لذا 
فإنه يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لترطيب الجسم 
وإمداده بالسوائل؛ خاصة شرب «о‏ والتقليل من 
العصائر الق وي على نسبة кч е ае‏ 
ومحاولة الاستقادة من ӨР‏ الظللة. 


إن الدلتزام والتقید بوسائل 
السلامة هما العامل الأساسي 
لتجنب الأضرار ومسؤولية 57 
وحماية الآخرين. 


د مصطفى الخضرى 


حیث یتعرض الحجاج Е‏ وخاصة كار السن ال 
الاصابات بسبب الازدحام والتدافع في آثناء تأدية 
الناسك؛ حيث يتم التنبیه لتجنب آوقات الزحام 
خاصة 9 آثناء الطواف والسعي ورمي الجمرات مع 
مراعاة عدم الاستعجال ٤‏ آداء الشاعر وذلك لتجنب 
الاجهاد а АА‏ كما تتسبب بعض المارسات الخاطئة 
من بعض الحجاج إلى حدوث تدافع, كالصلاة في 
ممرات الحرم وأبوابه وأيضا الجلوس حول الکعبة, 
والصللة حولها ق مسارات الطواق, لا ق ذلك من 
إعاقة وتدافع ق آثناء السبر ولیذاء للمارة. 


رئيس تحریر مجلة السلامة العربية 
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کے 


يدعوكم المعهد العربم: لعلوم السلامة 


5 وحتی تكن بالقرب معنا سجل Л‏ 
لتكن احد حضور الموتمر 


لزنلا ملا ۲والذی يعقد عن بعد 
° ° قن الفترة من 
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كك [m]‏ 
مجلة السلامة العربية 


2022 ш عدد‎ 


